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“MET KARNAVAL MAG BIJNA ALLES...’ 
‘'Ik heet Irene en ben een nicht van Ani- 
ta,“ zei de vrouw lachend. "En we lijken 
zo veel op elkaar dat veel mensen ons 
voor een tweeling houden. Dit hele spel- 
letje hebben we samen opgezet. Of denk 
jij soms dat Anita achterlijk is?’ 

‘Ik snap er.niets van,’’ zei Max zuchtend. 


Ik zal je alles uitleggen. Ga zitten.’ En 


toen ze tegenover elkaar zaten, Irene haar 
slanke benen over elkaar geslagen, stak 
ze van wal. "Anita heeft een vriend. Ze 
wilde wel eens een paar nachten met hem 
alleen zijn. Vandaar dit karnaval dus. 


“IK KREEG EEN BEURT" 

Op m'n kamer moest ik natuurlijk uit de 
broek. Was ik geobsedeerd door Mieke 
met haar geile ogen en mooie benen? Ver- 
dorie, als ik die meid nu eens zou mogen 
neuken! Ja, waar een jongen van zeven- 
tien al niet aan denkt! 

Twee dagen later kreeg ik een bizonder 
geil boekje in m'n handen. Er stond een 
vrouw in die zichzelf met een dildo bevre-. 
digde. Ik trok me twee keer achter elkaar 
af en voelde me toen nog apegeil. Ik 
scheurde de foto uit en deed die in een en- 


_velop. Mieke was niet thuis … 


“VAN OUDE BOKKEN EN MALSE 
BLONDJES...’ 

“Ik denk dat ik een vrouw beter kan be- 
vredigen dan welke jonge vent ook. En 
Duse A 

Wim grinnikte. “Ik heb alle mooie grieten 
van kantoor al gehad. Dat weet jij best, 
ouwe.” 

“Je hebt Milly nog nooit gehad." É 
“Nee, Milly is m'n type niet, chefke. Zeg, 
als ik je nu vertel dat ze een oogje op me 
heeft?’ 

MAAELAN EE Tale CAE LON 

“Jij moet betalen voor zo'n mooie griet.’ 
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IN DEZE 

RUBRIEK IS 
PLAATS VOOR 
UW INGEZONDEN 
BRIEVEN. 

AL UW VRAGEN, 
REAKTIES, MAAR 
VOORAL GEILE 
BELEVENISSEN, 
KOMEN IN 
PRINCIPE VOOR 
PLAATSING IN 
AANMERKING. 
WEL BEHOUDT 
DE REDAKTIE 
HET RECHT 

OM BRIEVEN, 
ZONDER OPGAAF 
VAN REDENEN, 
TE WEIGEREN. 


Hallo Mirjam, 


In de laatste maanden stonden in Tuk schitterende fotoseries van 
vrouwen met een pik; vrouwelijke mannen of manlijke vrouwen, zo 
je wilt. | 

Als vaste abonnee-lezer raakte ik daar behoorlijk geil van, want deze 
foto’s van hermafrodieten, zoals ze heten, winden mij enorm op. 
Ik ben zelf een man, dertiger, getrouwd en kinderen en een heel goede 
baan. Perfect dus, behalve dit stille verlangen. 





In de seks is alles oke tussen mijn vrouw en mij. Zelf raakt ze wat op- 
gewonden van lesbische foto’s, alhoewel ze geen vriendin wil. 
Soms treed ik als zodanig op en terwijl ik haar nylons aangetrokken 
heb, lik ik haar kreunend klaar. Ik vind dat ontzettend lekker, deze 
lichte bi-tik. Het gekke is dat ik wel geil op de hermafrodieten, maar 
niet op mannen. In gedachten zie ik mijn pik al soppend in de kont 
van zo iemand schuiven, terwijl ik met mijn linkerhand de volle 
borsten kneed en dan de harde tepels wrijf en mijn rechterhand de 
stjve pik masseert. Of andersom. 
Mijn verzoek is nu aan hermafrodieten te reageren; zowel voor cor- 
respondentie als seks met elkaar. Graag wel alleen hermafrodieten, 
geen mannen. Hoe het verder loopt na je reaktie zien we wel; ik ant- 
woord altijd. 
Mijn vrouw weet nog niets van deze stille verlangens, dus absolute dis- 
kretie gewenst. Welke hermafrodiet reageert? 
Groetjes, 

Frits. 
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Lieve Mirjam, 


Het viel mij niet licht deze brief te 
schrijven maar uiteindelijk zoals je 
ziet toch gedaan en op verzoek van 
mijn echtgenoot ook een foto bij- 
gesloten, die jullie bij onze brief 
mogen plaatsen. Mijn brief moet je 
ten dele zien als een oproep aan 
geile vrouwen, maar ook als uiting 
van mijn gevoelens (problemen zo 
je wilt). Het zit namelijk zo. 
Hoe het zo gekomen is weten wij 
geen van beiden en ondanks vele 
gesprekken is ons probleem” niet 
opgelost. 

Feit is dat mijn man, Wim, geiler is 
dan ooit tevoren en eigenlijk elke 
dag ’s morgens en ’s avonds wil 
vrijen. Nu ben ik niet bepaald een 
ijskast maar wil zo nu en dan ook 
wel eens gewoon slapen gaan en 
's morgens heb ik slechts zeer zel- 
den een geile bui. Als ik dan mijn 
periode heb is er nauwelijks sprake 
van lustgevoelens. Dit heeft in het 
verleden voor veel ruzie gezorgd 
en na veel lange gesprekken zijn de 
ruzies gestopt maar het probleem 
was en is ook daarmee niet opge- 
lost. Wat wij afspraken is dat Wim 
mij zo nu en dan eens rustig laat 
slapen en dat ik hem ’s morgens 
(als ik geen zin heb) af zou zuigen 
of trekken. Ik weet dat hij zich 
veelvuldig aftrekt al zal hij het 
nooit toegeven. Hierdoor heb ik 
nu het idee dat hij vandaag of mor- 
gen vreemd zal gaan. Op zich heb 
ik daar dan best begrip voor maar 
het neemt niet weg dat ik bang 
ben dat Wim mij dan zal verlaten 
voor een andere vrouw. Daarom 
heb ik besloten, en dat viel mij niet 
licht, Wim de kans te geven zich 
sexueel uit te leven bij andere vrou- 
wen. Op deze manier weet ik met 
wie, wanneer en dat het puur om 
sex draait. Zelf wens ik geen enkel 
kontakt met één van deze vrou- 
wen, maar de eventuele schriftelij- 
ke reakties selecteer ik zelf, zodat 
ik altijd enige controle houd. Na- 
tuurlijk hoop ik dat zijn geilheid 


van tijdelijke aard is en hiermee 
verdwijnt, maar dit speelt nu al 
ruim drie jaar en geloof ik er zelf 
niet echt meer in. Toch wil ik het 
proberen in de hoop dat… 
Angela. 


Beste Mirjam, 


Kun je me vertellen of je homofiel 
bent als je graag kontneukt? Ik be- 
weer dat het niet zo is, maar som- 
mige van mijn sekspartners menen 
van wel. En als je graag een vrouw 










haar gat likt, is dat het wat ze 
‘anaal gefikseerd’ noemen? Het 
liefst lik ik mijn vrouw haar gat als 
er eerst een andere man in is klaar- 
gekomen. Juist de smaak van haar 
eigen vocht, vermengd met sper- 
ma, windt me ontzettend op en 


ook zie ik niets liever dan een flin- 
ke lul, die in haar kont heen en 
weer gaat. 


Jk zou graag je mening willen we- 
ten, als je jezelf goed kent en je de 
beweegredenen begrijpt, geniet je 
meer van het leven. Ik voel me vrij- 
er als ik weet waarom of waardoor 


















ik sommige dingen graag doe en 
andere niet. Ik zie het volgende 
nummer vol belangstelling tege- 
moet. Alvast bedankt voor je ant- 
woord en je mag mijn brief best 
plaatsen. Misschien heeft iemand 
anders er ook wat aan. Groetjes 
van, 


Paul. 





wat je je n moet avan | is: 


vind ik dit echt lekker, 
vindt mijn partner het ook __ 
fijn en schenkt het ons bei- 

den bevrediging? Nemener 
meer mensen aan je spel 
deel, betrek hen dan ook i in 5 
_je overwegingen. oe 

Ik zou niet te zwaar tillen 
__aan die termen zoals ’anaal 
gefikseerd’, homofiel’, enz. — 



















Lieve Mirjam, 


Ik ben vijfendertig jaar en onge- 
huwd. Ik zit met het volgende pro- 
bleem. Ik ben nogal verlegen en 
kan daarom geen vrouw vinden. 
Weet u geen lief vrouwtje voor me, 
die me hier een beetje overheen 
kan helpen? Eventueel tegen een 
behoorlijk vergoeding mijnerzijds. 
Ik heb reeds driemaal een adverten- 
tie geplaatst in verschillende bla- 
den, maar er nooit iets op gehoord. 

Leon. 


or Leon, 








oet de moed niet: z 
ten zakken. Wie we 
en er reakties op 
rief en die zullen we. 
> spoedig mogelijk aan AI 
oorsturen. 


Beste Mirjam, 


Ik vraag me soms af of er onder uw 
lezers of lezeressen nog iemand te 
vinden is die zo van groepsseks 
houdt als ik. 

Een paar maanden geleden werd ik 
er voor het eerst bij betrokken en 
vind het zo stimulerend dat er vol- 
gens mij heel wat meer mensen 
zouden moeten profiteren van de- 
ze vorm van seksuele kommunika- 
tie. Een vriend van mij (ik ben een 
meisje van negentien jaar) die ik 
nog maar nauwelijks een week 
kende, nodigde mij uit voor een 
feestje bij een kennis van hem 
thuis. We gingen er samen naar toe 
en zijn kennis en diens vriendin 
waren erg plezierige mensen om 
mee te maken. Naarmate de avond 
vorderde en we steeds meer had- 
den gedronken, kregen we steeds 
meer behoefte om onze verlangens 
te bevredigen en het duurde niet 


lang of dat deden we ook, waarbij 
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het ene stel het andere aanmoedig- 
de en hielp met allerlei intieme 
strelingen. We genoten daar bizon- 
der van, maar jammer genoeg 
kwam de avond tot een onver- 
wacht einde omdat het andere 
meisje naar huis moest. Nadat ze 
was vertrokken, praatten en dron- 
ken we nog wat met z’n drieën. 
We schaamden ons allang niet 
meer voor elkaar, want we hadden 
al van alles met elkaar gedaan en 
het verlangen kwam dan ook wer 
snel boven. We besloten het nu 
nog eens en nu met z’n drieën te 
doen. Dit was voor mij heel bevre- 
digend, want ik kreeg nu twee 
mannen direkt achter elkaar, die 
met hun harde paal mijn lichaam 
binnendrongen. De een werd 
steeds weer heet van de ander en zo 
brachten we de hele nacht als maar 
weer neukend door tot we ’s mor- 
gens uitgeput in slaap vielen. Als ik 
me even bewoog, voelde ik hete 
golven sperma uit mijn gaatje drui- 
pen. 
Nu ik eraan terugdenk, verbaast 
het me hoeveel energie een meisje 
heeft. Ik bedoel als je het eenmaal 
met twee mannen hebt gedaan, 
lijkt een enkele man je nogal tam. 
We hebben nog regelmatig kon- 
takt met elkaar en ik kan nu uit ei- 
gen ervaring zeggen dat het heus 
mogelijk is om twee penissen tege- 
lijk in je vagina te hebben als je 
maar heet genoeg bent. Kunnen er 
meer brieven over groepsseks ge- 
plaatst worden? 

Corrie uit V. 


Beste Corrie, 

Als er meer brieven over 

dat onderwerp binnenko- 

men die de moeite waard 

zijn, plaatsen we die beslist. 
Mirjam. 


Lieve Mirjam, 
Hier een brief van 2 pisgeile vrien- 


dinnen, Ilse en Saskia uit Utrecht. 


Wij zijn beiden nog heel jong. Wij 


zijn echt van die meiden die heel de 
dag met een geile natte rode kut 
rondlopen en zo hoort ’t ook. Ilse 
is helemaal gek op sperma en bef- 
fen. in de vakantie als haar ouders 
weg zijn gaat ze toch te keer, heel 
de nacht pijpt ze, neukt ze en niet 
met 1 kerel of 2 maar minimaal 
met 3 kerels van boven de 30, ze 
zegt zelf al die jochies van begin 20 
jaar spuiten een keer en hun pik 
wordt al weer slap en ’t sperma wat 
er uit komt is ook om te lachen, 
een paar witte kleine sliertjes. Ze 
heeft zes maanden geleden ook in 
een keiharde pornofilm gespeeld. 





Het is niet te geloven. De vrouwe- 
lijke producer van de film waar Ilse 
in speelde heeft een paar minuten 
voor de film haar neukertje wat 
opgerekt, ’t was echt ’t kleinste 
gaatje wat ze ooit had gezien, ze zei 
ook dat het eigenlijk niet te doen 
was. Er moesten lullen van 22 cm 
in. Maar ze wou dolgraag. Nadat 
ze de veel te grote sjaretels aan had 
begon ’t. De producer pakte een 
flesje glijmiddel en smeerde met 
haar hele hand de kutspleet van Il- 
se vol. Het was een glibberige mas- 
sa. En ik stond daar in die studio in 
Utrecht te kijken met een jeuken- 


de brandende spleet. Het begon, en 
een boom van een neger met een 
enorme lul kwam op Ilse af. Wild 
begon ze te sjorren en te pijpen. 
Toen kwam er nog een kerel en 
duwde haar op de knieën en duwde 
z’n pik in haar aarsje. Ik zag aan IÌ- 
se haar gezicht dat dat even pijnlijk 
was. Maar toen die erin zat reed ze 
wild op en neer. Een kwartier later 
kwam er een lekker geil knap teefje 
binnen, zwaaiend met komkom- 
mers. Nadat Ilse al twee keer krij- 
send was klaargekomen en onder ’t 
sperma zat duwde ze de groene 
reus in haar spleet, wild schokkend 





met ‘haar billen gaf ze de enorme 
groene reus tegenspel. Ze zweette 
enorm en telkens kwamen er nieu- 
we kerels binnen. Na een uur ge- 
likt, gepijpt en alles gedaan te heb- 
ben wat maar denkbaar is liep ik 
op haar toe. De vrouwelijk produ- 
cer liep ook op haar af. Ilse lag met 
haar armen en benen uit elkaar. 
Haar kleine zwarte behaarde poes- 
je onder ’t sperma en helemaal bin- 
nenste buiten gekeerd. De produ- 
cer zag zelf dat haar schaamlippen 
een beetje bebloed waren. Maar dat 
maakte niks uit. Ze feliciteerde Ilse 
en regelde alles. Nu heeft Ilse al 


”. 





drie keer gespeeld en de rekbaar- 
heid wordt ook steeds beter. Maar 
beste Mirjam, de kerstvakantie 
loopt ook ten einde, en binnenkort 
zitten we weer op school in 
Utrecht. 
Wat wij je wilde vragen lieve Mir- 
jam, is dat wij, geile meiden, ver- 
keerd worden beoordeelt. En dat 
porno helemaal niet taboe moet 
zijn en dat ’t maar eens uit moet 
zijn met die feministische trutten. 
Maar lieve Mirjam, ik weet zeker 
dat die feministische wijven zich 
ook vingeren en beffen. Daarom 
vragen wij je, zou je please met je 
redaktievriendinnen een stukje 
willen schrijven in ’t Utrechts 
Nieuwsblad U.N. (wordt ook bui- 
ten Utrecht gelezen). 
Twee andere vriendinnen hebben 
ook al naar de Seventeen geschre- 
ven, Anita’s brievenbus. 
Met lieve kusjes wensen wij je suk- 
ses met je seksleven en met de Tuk 
omnibus die wij vaak kopen. 
P.S: Anita hebben wij ’t adres van 
de krant gestuurd. We zouden ’t 
echt te gek vinden om jullie in *t 
U.N. te zien staan. 
Veel liefs, 

Ilse, Saskia uit Utrecht. 













Beste Ilse en Saskia, 
Bedankt voor jullie a 
dende brief. Helaas Ì 
op jullie aanbod niet 
gaan, en de Seventeen g 
ven wij niet uit dus heb 
ook geen kontakt me 
Anita. 
Maar schrijf eens naar. 
collega Helena (z 
adres). Koop eens ’n rec 
nummer van Tuk in plaats 
van een omnibus en je zult _ 
zien dat jullie helemaal weg 
zullen zijn van haar ér 
rubriek. 

Doen hoor! 

Verder nog veel 
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“Je bent een bal gehakt, een 
stuk verdriet en een grote 
klootzak,’” zei notaris Gertjan 













Bedankt 
ment,’ 


voor 






en uit nee 


kun | id op zeg- 
zei de ander. Hij was een 
korpulente vijftiger die veel van 
de goede dingen des levens 
hield: wijn, vrouwen en gok- 
ken, dat waren zijn grote pas- 
sies. Nu was de notaris met een 
knap en jong vrouwtje ge- 
trouwd, zodat hij niet veel be- 
hoefte aan uitstapjes buiten het 
huwelijkse bed had. Vijfentwin- 
tig was ze, donker van haar en 
van top tot teen een dame. Het 
ontbrak haar aan niets, maar.… 
de notaris besteedde minder 





B. tegen zijn jongere ambtsge- 
noot en vriend, die Max heette. _ 
het kompli-_ 
‘ zei deze droog. "Ik zie 
aan je ie dat je woorden — 





aandacht aan haar dan ge- 
wenst. Hij had het te druk en 
was dan ook zelden thuis. Daar 









NAD 


MAG BIJNA ALLES! 


ergerde Anita zich de laatste 
tijd steeds meer aan. Zulke le- 
_venslustige vrouwtjes wilden er 
toch iedere avond zeker één 
keer een pik in hebben? Anita 
_was zo levenslustig dat zij ook 
in de weekeinden nog wel eens 
een ekstra wip wilde maken. 
Da r kwam in de regel weinig 
van, want de notaris stond 
vroeg op en trok zich terug in 
zijn studeerkamer om daar zijn 
vakliteratuur te bestuderen. 
Max nam een slok van zijn Pad- 
dy, zijn favoriete whisky, en zei 
bedachtzaam: ‘Ik wil mezelf 
niet vrijpleiten, Gertjan, maa: 
Anita... Ze is jong enne, sorry 
dat ik het zeg, jij geeft haar nie! 
wat een jonge vrouw toe 
komt.” 

Nu sprong de oudere notaris 7o 
_wat uit zijn vel. Hij stampte 7 
zijn ene voet op de grond 
raasde onbeheerst: “Wat zul! 
we nu beleven? Hoe durf je da! 
te zeggen, Max. Als je niet mijn 
beste vriend was... Dit is wel 


















het toppunt. Je flirt met mijn 
vrouw en nu zeg je dat het mijn 
schuld is.” 

“Niet precies, Gertjan,’ zei 
Max zuchtend. “Ik flirt niet met 
Anita, zij met mij. Dat is heel 
wat anders. Als ze de kans 
krijgt... Ik mag haar graag, 
Gertjan, dat weet je ook wel. 
Anita is een fantasties wijfje, 
maar ze had nooit met jou moe- 
ten trouwen.” 

“Verklaar je nader,’ zei Gert- 
jan, die nu een rampzalige blik 
in zijn ogen kreeg. "Het ont- 
breekt die meid toch aan 
niets?” 

“In materieel opzicht niet,’ gaf 
Max toe. “Maar zie je, zo’n pit- 
tig wijfje, en dat is Anita toch, 
moet veel vaker voelen dat ze 
vrouw is, dat ze begeerd wordt 
door haar man of... minnaar.’ 
“O ja, zeker,” zei Gertjan bit- 
ter. “Dat laat ik haar zeker 
nooit voelen?” 

“Pak je haar borsten wel eens 
als ze staat te koken?’ 

“Ja, wat is dat nou weer!’ 
“Dat waarderen vrouwen na- 
melijk,” zei Max grinnikend. 
“Je sluipt achter haar en pakte 
haar tieten. Je streelt ze, mas- 
seert ze en als het mogelijk is 
haal je ze uit haar bloes en drukt 
je pik tegen haar billen. En 


Ld 





dan...” 
“Ja hoor, een nummertje op 
het aanrecht,” zei Gertjan 


hoofdschuddend. ‘Weet je nog 
meer?” 

“Ja hoor, je kunt ook in haar 
billen knijpen of je hand onder 
haar rok en in haar broekje ste- 
ken.” 

“En dan zij het eten verprut- 
sen, zei Gertjan gramstorig. 
“Wat is lekkerder, een onge- 
remd standje in de keuken of je 
eten?’ 

Ze werden het niet over de zaak 
eens, maar twee dagen later 
belde Gertjan Max op. Of hij 


maar even wilde langskomen… 


‘Ze maakt het te gek,” zei 
Gertjan gekweld. ‘Nu wil ze 
naar Limburg. Stel je voor: me- 
vrouw wil karnaval vieren!’ 
“Dan ga je toch mee?’ 

“Geen tijd. En ik heb er trou- 
wens ook geen zin in.” 

Max keek naar de regendrup- 
pels op het raam. “Wat voer je 
in je schild, ouwe vos?’ 

“Jij moet ook naar Limburg 
gaan. Ze boekt in een vrij duur 
hotel. Ik weet ook hoe ze zich 
vermomt, Max. Jij gaat ook in 
dat hotel boeken. Je let op haar 
en grijpt in als ze in de fout 
gaat. Met een vreemde kerel 
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dus. Je zorgt maar dat ze bij jou vrouw die mij wil belazeren 











in bed terechtkomt en dan.…,”' moet nog geboren worden, 
Gertjan grinnikte. mijn beste Max!'’ 

Max verschoot ervan en zei: En Max beloofde dat hij An 
“Ik dacht dat ik niet met haar best zou doen in Limburg. 
mocht flirten.” en 
"Je moet haar neuken!’ zei de Max nam zijn intrek in het hotel 
ander. “Waarom? Ik wil haar waar Anita ook deRgeR) had. E 
een lesje geven. Als het ge- Geld speelde geen rol N 


beurd is vertel je haar dat je die ae nae den 
hebt. Dat je haar met _ _ha 
wilde neuken. Je 
r wat van, Max.” 
met een ander w 


hard op zijn buro. 
toch zo graag met 
zeker dat ze jouw 

| n heeft dan die van nn 

een wildvreemde karnavalvier- voorlopig nog ni 
der. Nou, doe je mee?" | | kreeg. Het verrassin 


“Zou het een lesje voor haar nietwaar? 
zin? Toch liep het allemaal een tikje | 
“Oja. Zeis als de dood zo bang anders dan hij zich had voor- 
voor die ziekte. Als alles achter gesteld. Hij zag Anita in de 
de rug is vertel ik dat jij mij ver- buurt van het hotel en ze was 
teld hebt dat je eh... nou ja, dat niet alleen! 


je HET hebt. Kun je je voorstel- Ja, ze had al een partner voor 
len wat er dan gebeurt?’ het karnaval. Een flinke kerel, 
“Ja, ongeveer wel,’ zei Max. geen doetje, geen sloompie zo 
“Zo'n beetje, maar... Gaat ze te zien. Overal waren ze samen. 


nooit vreemd, Gertjan?’ Dat wil zeggen, de eerste dag, 
“Nooit. Dat zou ik toch zeker voor het begin van het grote 
merken?” feest. Het was overduidelijk dat 
Maar ze is vaak weg." die twee elkaar goed kenden en 


Gertjan lachte superieur. "De dat hun ontmoeting afgespro- 























ken werk was. Wat nu? Dat 
vroeg Max zich met enige zorg 
af. Goede raad was duur en het 
had er alle schijn van dat hij zijn 
doel, het bed van Anita, niet 
zou bereiken. Hoe moest hij 
Anita een lesje geven als zij al 
een minnaar had? Die snuiter 
zou er natuurlijk vannacht en- 
toesiast op duiken!! 

Maar Max was niet voor één 
gat te vangen. Karnaval begon. 
Drukte in de stad. ledereen was 
gek of op weg dat te worden. 
Anita droeg een rood kostuum, 
een lange rode, wapperende 
mantel en een rood masker dat 
als een grote gepluimde helm 
het grootste deel van haar ge- 
zicht bedekte. Ze droeg daarbij 
zwarte laklaarzen tot over de 
knieën, voorzien van angstwek- 
kende naaldhakken. Geen won- 
der dat ze in deze outfit nogal 
wat mannenblikken trok. Max 
bleef in haar buurt. Ja, tot zij 
met haar partner - wie was de- 
ze snuiter die haar straks het ro- 
de pak zou uittrekken? - terug- 
ging naar het hotel en naar haar 
kamer. Toen raakte Max in de 
drukte zijn prooi kwijt. Het 
duurde een hele poos eer hij 


middelpunt werd van een bizar- 





haar kon volgen omdat hij het allerminst bekend in de oren! 


re groep mensen, uitgedost als 





















griezels uit een horrorfilm. Ze 
sloten hem in en jonasten hem 
terwijl hij luid protesteerde. 
Toen ze hem eindelijk lieten | 
gaan was Anita nergens meer 
te bekennen. Snel rende hij: 
naar het hotel. Als het een 
beetje mee zat kon hij het stel in 
hun liefdesspel storen. En dan 
zou Anita... 

Maar nee, hoe zij zou reageren 
wist hij in de verste verte niet. 
Hij klopte op haar deur en 
wachtte. Binnen hoorde hij 
stemmen, toen voetstappen. 
En daar ging de deur open. Ani- | 
ta stond, haar lange rode jas los | 
en niets eronder! voor hem en _ 
keek hem spottend aan. Ze had 
haar masker nog op en er was 
iets vreemds aan haar gezicht. 
Wat het was dat kon Max niet _ 
bedenken. Hij keek naar haar 
kut, die zij, zoals hij verrast 
vaststelde, geschoren had. Zo 
glad als het pruimpje van een 
jong meisje. Maar wat een lek-_ 
kere kut had ze! Hij kreeg er | 
prompt een harde lul van en liet 
zijn blikken verlekkerd over 
haar lichaam gaan. 

‘Hallo, vreemdeling,” zei de 
vrouw en die stem klonk hem 


"Anita, kan ik binnenkomen?” 
vroeg hij hijgend. 


















Ze deed een stap achteruit en 
maakte een uitnodigend ge- 
baar. “Je bent welkom. Maar ik 
ben Anita niet hoor.’ 

“Niet?” vroeg hij verbijsterd. 
“Wie ben je dan wel?’ 

“Ik heet Irene en ben een nicht 
van Anita,’ zei de vrouw la- 
chend. “En we lijken zo veel op 
elkaar dat veel mensen ons 
voor een tweeling houden. Dit 
hele spelletje hebben we samen 
opgezet. Of denk jij soms dat 
Anita achterlijk is?’ 

“Ik snap er niets van,’ zei Max 
zuchtend. 

“Ik zal je alles uitleggen. Ga zit- 
ten.” En toen ze tegenover el- 
kaar zaten, Irene haar slanke 
benen over elkaar geslagen, 
stak ze van wal. "'Anita heeft 
een vriend. Ze wilde wel eens 
een paar nachten met hem al- 
leen zijn. Vandaar dit karnaval 
dus. Maar ze heeft jullie afge- 
luisterd toen jullie je plannen 
maakten. En daarom riep ze dus 
mijn hulp in. We huurden de- 
zelfde kostuums en Anita boek- 
te een kamer in dit hotel. Maar 
tevens in een ander, in een an- 
dere plaats. Daar zit ze nu met 
haar vriend. Die heb jij overi- 
gens nog niet gezien, want hij 
is rechtstreeks naar die andere 
plaats gegaan. De man die bij 


































RATON 


Anita was is een kollega van 
mij. 

En die is nu weg?’ vroeg 
Max, die wel mogelijkheden 
zag. 

Nee, die is in de badkamer. Hij 
neemt een bad en daarna gaat 
hij naar huis.’ 

“En jij blijft hier.’ 




















nacht hier blijf.” 
moest jou verleiden. En als te- 


dat je tegen Gertjan zegt dat 
Anita zich zo kuis als een non- 
netje heeft gedragen.’ 

Dan komt er dus niks van mijn 
plan terecht?” | 

“Is dat belangrijk? Wat kan het 
jou schelen dat Anita twee of 
drie nachten met haar vriend 
doorbrengt?’ 

“Ja, dat weet ik eigenlijk niet. 
Misschien...’ 

Wat flauw van Gertjan om 
haar zo de stuipen op het lijf te 
jagen. Ik bedoel dus met die 
ziekte die jij zou hebben. En dat 
jij daar aan wilt meewerken.’ 





















Anita maken.” 


“Ja, ik moet ervoor zorgen dat | 
jij niet achter Anita aan gaat.” 
Max keek naar haar dijen en 
borsten. ''Daar is weinig kans 
op, Irene. Ik denk dat ik van-_ 


"Dat is de bedoeling ook. Ik 


genprestatie moet jij beloven 


Ik mocht een nummertje met | 











‘Ja, daar doe je alles voor, hé? 
Nou, nu mag je een nummertje 
met mij maken, Max!’ 

‘Stuur die kollega van je dan 
| maar gauw weg.’ 

“Ben je zo ongeduldig?’ 

“Ik kan haast niet wachten. Al 
moet ik eerlijkheidshalve zeg- 
gen dat ik liever met Anita naar 
bed was gegaan.’ 

“Hm, je weet niet wat je zegt. 
Maar we spreken er nog wel 
over als we morgenochtend af- 
scheid nemen.’ 


rene stond op en toonde hem | 


onbevangen haar geschoren 
spleet. Max kreeg een harde en 
rilde van verlangen om dat alles 
aan te raken, te zoenen en te 
likken … 

“Ik geloof dat je er zin in hebt,” 
zei de jonge vruow met een mu- 
zikaal klinkend lachje. ‘Ik zal 
mijn kollega van zijn taak ont- 
heffen en dan kunnen we onze 
gang gaan.” 

Ze liep naar de badkamer en 
riep: ‘Sjoerd! Kom je er nu ein- 
delijk uit? Of ben je soms in 
slaap gevallen?’ 

Sjoerd kwam plompverloren en 
spiernaakt de kamer binnen. Hij 
was jong en had een grote pie- 
mel, die nu hing. En als het aan 
| Max lag zou hij ook blijven lig- 
gen… 





“Je kunt je wel aankleden, 
Sjoerd,’ zei Irene, naar zijn lul 
kijkend. ‘Je hebt een fijne 
staart, maar als je iets wilt moet 
je maar een meisje versieren. Je 
hebt nu alle kans.’ 

"!Ik wil jou,'' zei Sjoerd tot ont- 
zetting van Max. ‘Je denkt 
toch niet dat ik m’n biezen 
pak?” 

Irene keek vragend naar Max. 
“Hij heeft een lekkere pik, zou- 
den we niet...” 

‘Een trio,” zei Sjoerd. ''Altijd 
goed. Per slot van rekening 
heeft een vrouw twee gaatjes, 
haar mond niet meegeteld.” 
“Hier heb ik niet op gerekend,’ 
zei Max. “Ik had er niet op ge- 
rekend dat ik de nicht van Anita 
zou moeten neuken en ook niet 
dat haar vriend...” 

“Ik heb hier ook niet op gere- 
kend,’ zei Irene. “Maar wat mij 
betreft is dit een buitenkansje, 


jongens. Ik heb het altijd al eens 


met twee mannen willen probe- 
ren. We kunnen er toch het 
beste van zien te maken? En 
misschien kunnen we straks 
een tweede meisje vinden om 
mee te doen. Met karnaval kan 
immers alles?” 

Max vond deze ontwikkeling al- 
lesbehalve leuk. Kiezen of de- 
len, er zat niets anders op. Hij 


































keek naar Sjoerd, die inderdaad 
een aardig geval had hangen. 
Geen wonder dat Irene dat ding 
in stijve toestand wilde zien! 
Gelukkig dat hij zelf ook niet be- 
paald klein geschapen was… 
“Doen we het?’ vroeg Irene. 
“Ik zorg wel dat je aan je trek- 
ken komt, Max.” 
Max nam een besluit. “Goed, 
we doen het. Als Sjoerd het 
tenminste ook wil.’ 
“Als Sjoerd mij maar mag neu- 
ken,” zei de jonge vrouw la- 
chend. 
En daar ging het Max immers 
ook om? De rest was bijzaak en 
het was zoals Sjoerd zei; Irene 
had twee gaatjes, als je haar 
verrukkelijke mond meereken- 
de zelfs drie! En wie kwam er 
nu niet graag klaar in een vrou- 
wenmond ? 
“Je mag meedoen,’ zei Irene. 
““Maar omdat Max je liever ziet 
gaan dan komen moet je na één 
nummertje weg, Sjoerd.’ 
Dat is best,’ zei Sjoerd. "Ik 
vind wel ergens een adresje, 
geile vrouwen bij de vleet.’ 
“Daar is het karnaval voor,’ zei 
Irene lachend. "Ze zeggen altijd 
dat het niet waar is, maar ik 
weet zeker dat heel wat ge- 
trouwde mannen en vrouwen 
tijdens karnaval met een 


LÁ 








vreemde partner uit de broek 
gaan. Ik heb namelijk een nicht 
en twee neven in België wonen. 
Als je die over karnaval hoort!’ 
“De geilheid viert hoogtij,’ zei 
Sjoerd. “Ik kom hier ieder jaar 
en alleen maar om te neuken. 
Daarom drink ik ook weinig. Ik 
ga niet met de eerste de beste 
griet mee, dat verzeker ik jel"’ 
“Je bent dus een echte liefheb- 
ber,’ zei Irene. Ze nam zijn leu- 
ter in haar hand en begon het 
ding lekker te kneden en te stre- 
len. 

“Ik ook,’ zei Max. ‘Maar ik 
weet graag waar ik mijn lul in 
steek.’ 

“Dat weet je nu,’ zei Irene la- 
chend. “En ik verzeker je dat hij 
welkom is, net als dit lekkere 
ding hier.” 

De mannen betastten haar nu 
overal. Max dook tussen haar 
verrukkelijke dijen en pelde met 
zijn tong haar flamoes open. 
Een heerlijke frisse kut, als een 
bloem zo mooi en geurig, zo 
geil als een kut maar kan zijn. 
Hij stak er een vinger in en likte 
het sap eraf dat hij naar buiten 
haalde. Toen likte hij de tere 
kleine schaamlipjes een voor 
een en haalde zijn tong wel- 
lustig door de schaamspleet. 
Irene rilde van opwinding en 


zei: “Toe maar, doe maar flink 
je best. Zo heb ik het graag, 
jongens. Niet dat preutse ge- 
doe, maar lekker likken en neu- 
ken. Geen gedonder met rubber 
om je jongeheer, dat is me niks 
gedaan.’ 

“Mij ook niet,’ zei Max. “’Blan- 
ke sabel, pil of geen pil. _ 
“Grote paardelullen, dat zijn 
het,’ zei Irene. “Ik zou ze alle- 
bei er wel tegelijk in willen heb- 
ben en laten spuiten.” 

“Dat kan toch,” zei Sjoerd la- 
chend. “Je hebt er best wel 
een kut voor.” 

“Nou zeg, het is geen emmer,’ 
zei Irene. 

“Toch proberen we het 
straks, ’ zei Sjoerd. "Als je lek- 
ker geil en nat tussen je mooie 
dijen bent.” 

“Gaan jullie maar ’ns liggen,’ 
zei Irene. ‘Naast elkaar, dan 
kan ik een voor een beklimmen. 
Ik ben namelijk nogal dominant 
en zit er graag op.’ 

“De meeste vrouwen liggen lie- 
ver onder,” zei Sjoerd. “‘Onder- 
worpen types, maar wel lekker 
hoor.’ 

“Ik heb liever een vrouw die 
een beetje aktief is in bed,’ zei 
Max nu. ‘Vroeger waren de 
meeste vrouwen tutjes, maar 
die tijd hebben we gehad.’ 











“Gelukkig wel,” zei Irene. 
“Een vrouw doet tegenwoordig 
waar ze zin in heeft.” 

“Neuken dus,’ zei Sjoerd, haar 


| malse billen knedend. “Lekker 


geil kontje, mag ik daar mis- 
schien.…”’ 

“Je mag me ook in m'n kont 
neuken,” zei ze. ‘Ja hoor, ik 
weet wel dat de meeste man- 
nen dat graag willen. Maar 
vrouwen zijn er niet zo gek op.’ 
“Ik heb nog nooit een vrouw 
van achteren geneukt,” zei 
Max en hij streelde haar volron- 
de billen. OO 

‘Dat ga je dan straks doen,'’ 
zei de jonge vrouw. Waarom 
zou ik je dat weigeren?’ 

Toen de beide mannen op hun 
rug lagen beklom Irene eerst de 
toren van Max, die was name- 
lijk de grootste en dikste, al kon 
Sjoerd ook behoorlijk meedoen. 
Wel, de jonge vrouw kon er wat 
van. Max had geen spijt dat het 
niet Anita was die nu op zijn pik 
ging zitten. Nee, misschien was 
deze nicht nog wel lekkerder. 
Daar zou hij nu nooit achterko- 
men.… Irene pakte zijn lul en 
voerde hem tussen haar open 
schaamlippen. Haar warme kut 
nam het harde ding gretig zui- 
gend in zich op. Ze liet zich zo 
ver zakken dat haar billen op de 


zak van Max rustten en begon 
toen zachtjes te wiegen. Heer- 
lijke geuren stegen op vanonder 
haar volronde vrouwenbillen. 
Max kermde het uit en greep 
haar heupen. Hij had van achte- 
ren een fraai uitzicht op haar 
bewegende achterwerk, dat 
steeds een klein stukje opveer- 
de, zodat hij kon zien hoe zijn 
lul tussen de schaamlippen ge- 
kneld zat. Sjoerd moest zich te- 
vredenstellen met wat voel-, 
zoen- en likwerk. Op zichzelf 
nog niet zo slecht, maar Max 
merkte wel dat hij liever zou 
neuken. Irene wachtte nu enke- 
le ogenblikken en draaide zich 
om, waarna ze van zijn hete 
steel wipte en hem langzaam 
en liefkozend door haar handen 
bewoog, het vel wellustig heen 
en weer schuivend over de 
gloeihete eikel. Toen was de 
beurt aan Sjoerd en ook die 
kreeg dezelfde behandeling. 
lrene ging op zijn speer zitten 
en liet hem er langzaam inglij- 
den. Sjoerd greep haar borsten 
en masseerde die hijgend en 
kermend. 

“Het lijkt wel of je nooit eerder 
hebt geneukt,” zei Irene la- 
chend. “Foei, wat ben jij opge- 
wonden, ik voel je leuter nu al 
schokken.’ 








Maar Sjoerd kwam nog niet 
klaar. Hij streelde het vrouwen- 
lichaam overal en brulde het uit 
toen Irene met haar heupen be- 
gon te draaien, zijn ballen onder 
haar billen kneuzend. 
“Stoppen?'’ vroeg ze hijgend. 
“Nee, doorgaan,’ zei Sjoerd 
amechtig. “”O, zo lekker heb ik 
nog nooit geneukt.” 

“Dan is Max nu weer aan de 
beurt,” zei Irene. “lk hou nu 
eenmaal van afwisseling...” 

In snel tempo werd er nu ge- 
neukt. In anus en kut, de twee 
pikken werden harder en gro- 
ter, verloren lange slijmdraden 
tijdens het wisselen. En ter af- 
wisseling liet Irene zich door 
beide mannen de oester uitslur- 
pen, waarbij ze dan geweldig 
tekeer ging. Ook beide pikken 
zoog ze naar hartelust af tussen 
haar warme en fluweelzachte 
lippen. Van achteren liet ze zich 
kraaiend van plezier neuken en 
al maakte haar anus onsmake- 
lijke geluiden, het was er niet 
minder lekker om. Toen ze snel- 
ler op en neer jakkerde, de pik 
van Max zat toen net weer diep 
en komfortabel in haar schede, 
voelde Max dat ze regelrecht 
naar haar orgasme neukte en hij 
wreef over haar kittelaar, die al 
even stijf was als zijn eigen leu- 


ter. Met zijn andere hand streel- 
de hij de borsten van de wild 
neukende vrouw, bewerkte de 
tepels en trok er zachtjes aan, 
draaide ze rond tussen zijn vin- 
gertoppen en drukte zijn tanden 
in haar schouders. 

“Kom maar,’ zei hij. ‘Laat je 
maar lekker gaan, kom maar 
klaar, Irene.” 

Ze schreeuwde het uit toen 
Sjoerd zijn leuter tussen haar 
lippen schoof en zoog hem gul- 
zig af. Nu kwam ze klaar. Hevig 
krampte haar vagina. Dat voel- 
de Max duidelijk aan zijn lul, die 
wild in het vrouwending be- 
woog. Het orgasme duurde mi- 
nuten en toen Irene diep zuch- 
tend langzaam uitreed op zijn 
harde steel, zei ze: Nu wordt 
het tijd dat we jullie eens laten 
spuiten. Die twee grote tam- 
pen. O, wat was dat zalig, 
jongens!’ 

De mannen waren het roerend 
met haar eens. Irene ging op 
haar rug liggen, benen gastvrij 
gespreid, zodat ze haar lekker 
konden bekijken en strelen. Ze 
nam beide lullen in haar handen 
en begon er deksels lekker mee 
te spelen. Likkend en trekkend 
voerde ze de mannen naar hun 
orgasme. Dat liet niet lang op 
zich wachten. Sjoerd offerde 

































eerst zijn sperma, dat in dikke 
witte fluimen op haar borsten 
spatte. Hij kreunde en bewoog 
zijn onderlichaam alsof hij aan 

het neuken was. 
“Wat een zaad!’ riep Irene uit. 

“Dit heb ik in jaren niet gezien! 

O, wat is dat prachtig, wat 

geil! 

| st een diepe zucht plengde 

u ook zijn zaad. Hij spoot 

cht in het gezicht en dat 

elemaal feest voor Irene. 
ze aan zijn beken 










zei: ze uteden en Iikte aich. de 
spermaflokken_ van de lippen. 
‘Dat smaakt naar meer!’’ 

“Dan moet je even wachten,’ 
zei Max. “Over een minuut of 
tien kan ik wel weer een spel- 
letje met je doen, Irene.’ 

"Ik ook wel,’ zei Sjoerd. 

Maar dat was de bedoeling 
niet. Irene gaf een tikje tegen 
zijn leuter en zei: Jij gaat nu 
weg, Sjoerd. Dat hebben we af- 
gesproken toch? De rest van 





het karnaval vier ik met Max.’ 
“Gaan jullie de straat op?’ 
vroeg Sjoerd. 

ZO nee, we blijven in het hotel! 
Karnaval is best een leuk feest, 
maar als je een goeie parnter 
hebt gevonden maak je je eigen 
feest. En daar kun je geen ande- 
re mensen bij gebruiken!’ 

"Zo is het maar net,’ zei Max. 
Hij dook nog een keer tussen 
haar dijen en perste zijn mond 
knorrend van wellust op haar 
doornatte preut, likte die overal 
en nam de kleine klitoris tussen 
zijn lippen. 

Irene knipoogde tegen Max en 
zei: ‘Nog gauw even van de 
taart snoepen.’ 

“Het is ook een lekkere taart,’ 
zei Max grinnikend. Maar hij 
moet toch weg hoor.” 

Irene knikte. “Ik heb niks aan 
een slappe lul. Die van jou staat 
alweer. Dat is bizonder vlug, 
Max. Volgens mij kun jij de hele 
nacht nog wel doorgaan.’ 
“We zullen het proberen,’ zei 
Max bescheiden. 

“Mag ik nog even je kontje lik- 
ken?” vroeg Sjoerd haast 
smekend. 

“Tuurlijk mag je dat,’ zei Irene. 
“Met karnaval mag alles, 
Sjoerd.’ 

En Sjoerd was alweer hezig. 





Gertjan keek misnoegd door het 
raam. Buiten dwarrelden dikke 
sneeuwvlokken naar de aarde. 
Het was grimmig koud, die 
week vlak na karnaval. Hij had 
de smoor in, dat zag Max wel. 
“Mislukt,” zei Gertjan korzelig. 
"Je hebt je in het ootje laten 
nemen, zeg dat maar. Niets 
mislukt, mijn vrouw lacht in d'r 
vuistje en die nicht van d'r...” 
“Is ze nu weg, Gertjan?’ 

“Ja, ze is weg en blijft ook 
weg.’ 

“Toch geen probleem? Je weet 
dat ze een vriend heeft, al heel 
lang zelfs. En ze had wel door 
dat jij iets in je schild voerde." 
"'Ja, vandaar die truuk met Ire- 
ne,’” zei Max, een trekje van 
zijn sigaar nemend. 

"Eind goed al goed, Gertjan.’ 
"Jij hebt goed praten met je Ire- 
ne. Wanneer trekt ze bij je in?” 
“”Daar hebben we het nog niet 
over gehad,’ zei Max peinzend. 
"Weet je, als die nicht in alles 
zo op jouw vrouwtje lijkt. 
Nou, neem me niet kwalijk, dan 
staat me nog heel wat te 
wachten!’ 

En daar had Gertjan geen ant- 
woord op. 
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Haar man denkt dat ze op wintersport is, maar 
thuis bij een schoolknul geniet Conny 2 
weken. onuitputtelijk. 06.320.330.17 


Emma's sportmassage begint serieus, maar 
als de masseur haar soepele dijspieren 
kneedt gaat de deur op slot… 06.320.326.70 


Vlug, die caravan in. Linda viert haar verjaar- 
dag met 2 stevige polderjongens na het blote 
zonnebad… 06.320.326.7 1 








Als het dienstmeisje hun geheim ontdektis zij 
de baas. Meneer en mevrouw zullen haar 
onderworpen dienen: SM. 06.320.330.5 1 





De kostschooldirectrice heeft ze voor het uit- 
zoeken. Flinke jonge knullen. Totdat ze zelf 
gepakt wordt. hevig!!! 06.320.323.84 


Foto's. Op het zwartspiegelende buro komt 
haar body sexy uit. “Nu voorover’. Litesex met 
de fotograaf. 06.320.326.72 


Als meneer kegelt sluipt de jonge blonde 
barones naar de stal. De knecht wacht haar 
op om haar de sporen te geven. 06.320.326.73 














Hoorspel. Met de moeder van zijn vriend. 
Massagesalon. Line op de slavenmarkt. 2 
Meisjes in nylons knielen… 06.320.326.90 






Nee zeg, doe normaal! Niet doen! Een blondje 
met 2 knullen alleen. Ze verzet zich woedend 
totdat ze... 06.320.321.30 





Homo-Life. Na het trimmen geven 2 lenige 
sportknulletjes elkaar een fijne weldadige 
massage tot ze allebei. 06.320.326.91 


Diane op de zonnebank. Haar moe 
geniet. Plots zijn er 2 glazenwa.vers die 
meegenieten. 06.320.329.24 





Scholier logeert bij zijn blonde ‘erares. Hi, ver- 
rast haar als ze uit bad kom: stoeien, dan 
valt haar badjasie… 06.320. 3 


Het is nieuw vs DV. te jet niet van 
zichzelf, Maar „@rry vordt het Les- 
bisch met T* e…” 06.320.330.19 


‘ stten-Leur voor Liissex. Inc 


aas. je, maar als het slipje op de 


gr „320.321.32 





Om haar lening af te lossen zal Loes één keer 
naar de man toe gaan, die haar als absolute 
meester opwacht… SM 06.320.326.92 


50 CENT PER MINUUT. 


Nen PB 5086 R'DAM 





Bij de directeur van het escortbur: Ale,x 
bij de sollicitatie eerst uitgebreid door , 
ring. Homo. 06.320.321.33 


Relatielijn voor modern 


sexkontakt 


Op zoek naar de geilste sexkontakten? 
Hoor de wensen van paren en 


dames op 
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Boeiend. Helga bekijkt verbaa 
kamer. Waar zijn die katroiien « 
voelt is het te laat 06.320. 340.61 
Video. Yvon wil die naaktscene « 
Maar ook als ze merkt dat het Griek 


2 mannen…??? 06.320.323.86 





Verward ziet Ellen hoe deze vrouw een naakt 
dienstmeisje bestraft, maar als ze zeit dit lo! 
ondergaat. Jaaa. 06.320.330.52 

zat obs. al to's er 
chantage. Lolita aan me de haren 
voor. Grieks!!! 06.320,32" 





Koordslipje verplicht. De huishoudster con 
troleert Alide streng voor ze op hoge hakjes 
naar de meester mâg. 06.320.323.85 

“Lelijke gluurder”. Tini grijpt de zoon van de 
buren. “Kom jij maar es binnen!” Dan MOET 
hij haar goed bekijken. 06.320.326.93 

Om de weg te wijzen stapt Ireen bij eer jeerin 
de wagen. Avontuur in zijn bunga!ow. Je bent » 
slip,e… 06.320.329.22 


Ángeriefotograaf moet lang smeken, m2: 
«ds Anouk voor de spiegel het laatste uittrekt. 
geniet 72. 06.320.329.23 


Sexbox 


Eerst praten en dan samen tot daden komen. 


en 

Trio-Bisex-Box 
Voor vrouw-vrouw-man of 
man-man-vrouw relaties. 


Ruilsexbox 


snel resultaat. 
Geen geschrijf. Geen gewacht. 


Vrije Homo's vinden hier 
elkaar voor gesprekken en 
afspraken, en… je kunt fijn 

apart. 


40+ Box 


Het leven begint bij 40. 


De Box van vrouw tot vrouw 
Echt Lesbisch of een beetje? 
Kontakt met andere vrouwen op 






















sant, maar toch wil ik vertellen 
hoe ik als zeventienjarige knaap 
voor het eerst met seks ken- 
_nismaakte. Thuis gebeurde het. 
Terwijl mijn ouders en broer en 
twee zusjes beneden naar de 
t.v. zaten te kijken leerde onze 
kostgangster Mieke mij van al- 
les en nog wat over de liefde. 
Voor mij was dat heel wat. Ik 


nog nooit een meisje had ge- 

kust, laat staan aan haar tietjes 
of spleetje gevoeld. 

Mieke was verpleegster. Ze 
kwam uit België, dat wil zeggen 


was een verlegen knaap die 








haar ouders waren in België ge- 
boren. Je kon het nog heel vaag 
aan Mieke horen dat zij zes jaar 
in België had gewoond. Mieke 
was een leuke meid met donker 
haar en een aardig koppie. Naar 
mijn smaak een tikje te slank, 
maar haar onderlichaam kon er 
best mee door. Ze had lange 
benen en weinig tiet. Nu was 
mijn belangstelling meer op | 
vrouwelijke billen en dijen ge- f 
richt, zodat ik het niet erg vond _ 
als een vrouw niet veel in d'r 

bloes had zitten. Mieke vond 
mij aardig en ik haar ook. Dat 
liet ik niet merken want ze was 











al vierentwintig, niets voor een 
knaap van zeventien. Toen ik 
zestien was had ik geleerd hoe 
ik me moest aftrekken. Een 
prettige bezigheid, die ik dus ta- 
melijk laat ontdekte. Misschien 
werd het daarom wel mijn grote 
hobby. ledere dag een of twee 
keer, soms nam ik mijn snikkel, 
dat wonderbaarlijke ding, in 
mijn hand en masseerde hem 
tot hij begon te spuiten. Dit tot 
grote ergernis van mijn moeder 
want ik spoot maar raak. Ik 
flodderde mijn sperma in mijn 
| zakdoeken, gooide die dan in de 
wasmand en kreeg prompt op 
mijn falie als mijn moeder er 
met haar vingers in greep. Toen 
ging ik over op de wasbak in 
mijn kamer en als ik zo geil was 


dat ik midden in de nacht wak- 


ker werd en masturbeerde 
spoot ik het geil eenvoudig in 
mijn hemd of onderbroek. Ook 
een hoek van het laken bewees 
dikwijls goede diensten. Ik was 
rukziek en kreeg er maar geen 
genoeg van. 

“Wat een smurrie,” zei mijn 
moeder op een ochtend. Ze had 
weer een handdoek met geil ge- 


vonden en was behoorlijk 
kwaad op mij. 
zei ik on- 


“Ik moet toch, mam,’ 







































gelukkig. “Ik werd vannacht 
wakker en toen moest ik zo no- 
dig. Ik kon nog net de handdoek 
pakken.” | 
Jep bent een vies ventje,’ aa 
e. “Neem dan uit voorzorg een 
Aen papieren zakdoekjes mee 
naar bed. Leg ze onder je kus- 
sen, dan heb je ze direkt bij de 
hand.’ 


“Goed, iK zal het voortaan 
doen, ma, zei ik. EO 
_‘s Avonds, ik was op weg 


naar mijn kamer, kwam ik op de 
overloop Mieke tegen. OO 
“Hallo, Bertje,’ zei ze lief en 
hield me tegen. ‘Hoe is het Ee 
de studie tegenwoordig?” 
Goed, zel ik OO 
“Ik ga ook weer studeren.’ 
Ja? Wat dan?’ 
Ze glimlachte fijntjes. "Seksuo- 
logie!’ 

Daar ging ik van blozen. Ik had 
nog nooit met vrouwen over 
seks gesproken. Ja, met mijn 
moeder, maar dat was normaal 
in het kader van mijn opvoe- 
ding. 

“Hoe gaat het met de liefde?’ 
vroeg ze nu. 

“Best,” zei ik uitdagend. Nou 
ja... 

Kun je nogal opschieten met 
je kleine man?’ 

“Hoe bedoel je dat?” 






































“Je wilt toch niet beweren dat 
je het nooit doet?’’ Ze keek me 
hitsig aan en zei zacht: ‘'Aftrek- 
ken, masturberen, met je kloten 
spelen.” 
Haar woorden sloegen me met 
stomheid. Had ze gedronken? 
Was ze aan de drugs? Ik snapte 
er niets van. 
“Kom even op m'n kamer,’ zei 
ze liefjes. 
Dat deed ik, zij het dan schoor- 
voetend. Wat ze van plan was 
wist ik in de verste verte niet, 
maar dat ze iets in haar schild 
voerde was me wel duidelijk. 
"Ga zitten, Bert,’ zei ze vrien- 
delijk. Maar vriendelijk was ze 
altijd. Ze ging tegenover me zit- 
ten en keek me glimlachend 
aan. Tsjonge, dat was nog eens 
een echte vrouw! Ik had me al- 
tijd al tot oudere meisjes aange- 
trokken. gevoeld. Ja, wat een 

wonder! Oudere meisjes had- 
| den tieten en van die lekkere 
dijen en billen. Tieten had ik 
genoeg gezien. Op school rou- 
leerden bepaalde boekjes. 
Daarin was zelfs alles te zien 
wat een vrouw had. Kutten in 
alle soorten en maten, gesloten 
of juist opengesperd en met 
een harde pik erin. Daar werd je 
toch vreselijk opgewonden 
van. Soms slaagde ik erin zo’n 





boekje mee naar huis te krijgen. 
Dat werd dan rukken tot mijn 
pik er rood van zag. Dan had ik 
niet genoeg aan een pakje zak- 
doekjes.… 
“Je moeder had het erover dat 
je zo ontzettend veel mastur- 
beert,’’ zei Mieke. | 

“Valt best mee,’ zei ik. 

“O ja? Je doet het zeker iedere 
dag?’ | 
“Nee, ik sla best wel eens een 
paar dagen over. 
“Vind je het lekker?’ 

“Ja, gaat wel,’ bromde ik. 
“Hoe doe je dat nu precies? Of 
wil je het me niet vertellen. Ik _ 
ben er zo nieuwsgierig naar.” 
Ik wilde het haar best vertellen. 
En dat deed ik dus. Mijn lul 
werd er groot van. Mieke 
luisterde gespannen, haar ogen 
glinsterend van opwinding. 
Want het wond haar op, dat 
merkte ik wel. Nou, ik was blij 
toen alles verteld was. Meer 
kwam er niet. Ze stond op en 
zei: “Misschien kunnen we er 
later nog eens over praten, 
Bertje. Ik moet nu weg.” 
“Meisjes masturberen ook,” 
zei ik. “En vrouwen… 

Ze raakte even mijn schouder 
aan. ‘Over wat meisjes en 
vrouwen doen praten we nog 
wel. Maar daar moeten we wel 








de tijd voor nemen...” 
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“Ja, goed," zei ik. "Ik wil het 
graag weten, Mieke.’ 

Dat dacht ik al,” zei ze la- 
chend. “En ik zie het ook aan 
de bult in je broek!’ 





lijk uit de broek. Was ik geobse- 


deerd A Mieke met Haas gel- | 


k ie Bed nu eens 


\ neuken! Ja, waar 
| van zeventien al 


r geil boekje in m'n han- 
stond een vrouw in die 


n dildo bevtolig / 


Ik scheurde de foto uit 
ed die in een envelop. 
Mieke was niet thuis en ik 
schoof de envelop onder haar 
deur door. O ja, ik had op de 
foto geschreven: doen vrou- 
wen dit ook? 

Ik hoorde er niets over. Mieke 
deed dagenlang gewoon tegen 
me, alsof ze de foto niet had ge- 
zien. Daarom scheurde ik nog 
een vies plaatje uit het boekje 
en deze keer stond er een neu- 
kend stel op. Hij had zijn lul van 
achteren in een blond meisje 
van een jaar of twintig gesto- 


_Op m'n kamer moest ik natuur- 





ken. Het was een heet plaatje 
en ik schreef er de volgende 
woorden op: dit zou ik met jou 
willen doen, Mieke. OO 
De volgende morgen, ik kwainn 
uit school, zei moeder: “Ik heb _ 
een envelop in de kamer van 
Mieke gevonden. Er zat een 
smerige foto in. Weet jij daar 


iets van, jongeman?” 


“Nee,” zei ik met een onschig 


dig gezien 


Soni. ze’ 
onder m’/n n 


EK wide me de foto 





neus en keek me 
dreigend aan. 

"Weet ik niks van,” zei ik, 
maar ik voelde me rood wor- 
den. “Echt niet, mam.’’ 
"Je bent een smeerkees,'’ zei 
ma. “Een echte viespeuk, dat 
ben je. Laat ik niet nog eens 
merken dat je dingen bij Mieke 
onder de deur schuift.’ 

Daar liet ze het bij. Maar die 
avond, ik zat te studeren, riep 
Mieke me. 

“Kun je even komen?’ vroeg 
ze ernstig. “Je moeder heeft 
die foto gevonden. Heb je straf 
gekregn?'’ 

“Nee hoor,'’ zei ik blozend. 
Twee keer heb je me zo’n geil 
prentje gestuurd,” zei ze. “Ik 
kan me voorstellen dat je geil 
op een vrouw bent, maar wat jij 


LAN 








EE 





oe Ja, het at 





doet is niet normaal. Ik ben veel 
te oud voor jou, dat besef je 
toch wel?"’ 

“Moet ik mijn ekskuses aanbie- 
den?” vroeg ik vermetel. 
"Eigenlijk niet. Maar het is ook 
een beetje mijn eigen schuld. Ik 
heb je aangemoedigd. Ik had je 
nooit naar dat aftrekken moe- 
ten vragen.” 


“Mag ik je naakt zien?” vroeg 


den zitten. Ik wil me best ° voor 
je uitidedbn en je alles laten 


zien, maar… Nee, ik lijk ook wel 
gek, dan krijg je het nog meer te 
pakken.” 

Dat was voorlopig het laatste 
woord dat tussen haar en mij 
over seks werd gesproken. 


Er gingen enkele weken voorbij. 
Ik dacht veel aan Mieke en pro- 
beerde van alles om haar naakt 
te zien. Ze liet nooit eens haar 
kamerdeur open, of die van de 
badkamer… 

Toch kreeg ik mijn zin. Nog vrij 
snel zelfs. Dat was op een 
avond toen ik alleen thuis was. 
Mieke was er ook niet. 











Ik ver- 
































veelde me. Mijn vriend Johan 
was ziek en ik had geen zin om 
alleen naar de disko te gaan 
(het was namelijk zaterdag- 
avond). Om een uur of negen 
hoorde ik dat er iemand thuis-_ 
kwam. Dat moest Mieke wel 
zijn, want mijn ouders waren 
naar een verjaardag en dat zou 
nachtwerk worden. Ik 
hief deur Bei en had 


oi het mislukte. vroeg 
radio lager draaiend. a 
"Wat bedoel je, schans a 
Kon je geen man versieren 
vanavond? ”’ 
Ze schudde haar hoofd en trok 
haar rok tot ver boven haar 
knieën en keek me uitdagend 
aan. ‘Ik hoef alleen dit maar te 
doen en de mannen vallen bij 
bosjes voor mij. Jij toch ook?’ 
“Al zou je een jutezak dragen,’ 
zei ik lachend. “Kom je gezellig 
bij me zitten, Mieke?’ 

“Je bedoelt zeker liggen,’ zei 
ze spottend. ‘Kom jij maar bij 
mij, dan krijg je iets te drinken 
en we babbelen wat. Of is dat 
in jouw ogen niet gezellig?” 
“Met j t jou is het wd en 10, 














grinnikte ik. 

"Dan zal ik het nu eens echt ge- 
zellig voor je maken,’ zei ze en 
meteen greep ze in m'n kruis. 
Een ogenblik later was ze al 
door haar knieën gezakt en 
maakte mijn broek met een 


snelle beweging los, trok 


onder- en bovenbrok met een 
ferme ruk naar beneden en 
keek lachend naar me op. 


Daar stond mijn lul, bijna hele-_ 


maal rechtop. "Zo, daar ae 
ben we hem dan eindelijk,” 
Mieke. Ik was 


ni doo hoe je snikkel er- 


eft je er niet voor te 
schamen,’ zei ze, mijn zak aan- 
rakend. “Oei, je ballen zijn al 
stijf, ik denk dat we er maar 
eens iets aan moeten doen, 
Bert.” 
'"Graag,”’ zei ik. "'Als jij dan je 
kleren uittrekt.” 
‘Eerst ga ik wat met je fijne 
jongenslul spelen. O, wat staat 
dat ding recht! Als je nu klaar 
zou komen wit je meteen het 
plafond!’ 
Tot mijn grote verbazing nam 
ze mijn piel in haar hand, dat wil 
zeggen tussen haar vingers, 
waarop ze hem zachtjes begon 


LI 
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af te trekken. Velletje op, jen 


letje neer, tot ver achter de dik-_ 
ke eikelrand. En toen, nog gro- 
tere verrassing, spitste ze haar 
rode lippen en drukte een heet 
kusje op de top van mijn toren-_ 
tje. O, hemelse genoegens! Met 
haar andere hand begon ze aan 
mijn zak te friemelen, zachtjes 
knedend, een voor een de bal-_ 


len tussen haar vingers ne 


mend. Ze slaakte een zucht en 

zei met een donkere stem: Hé, RK 
eindelijk … Oe a 
Wat bedoelde ze met die de 
den? Ik kon het wel raden. Nu 
volgde er nog een grote v eo 
sing. Mieke schoof haar wa 


vrouwen lippen langzaam ov 
mijn hete paddestoel en toen ik 
begon te kreunen van genot 


stopte ze even en zei hitsig: 
Ja, dat had je zeker niet ver 
wacht, dat ik je zou pijpen.’ 
Vind je dat lekker, een lul in je 
mond?” 

“Mmmmm..….,’”” kreunde ze en 
toen zag ik hoe het grootste 
deel van mijn hete snikkel in 
haar mond verdween. 

Ik zag hoe het speeksel uit haar 
mond liep en opeens hield ze 
op, veegde haar lippen af en 
zette de tanden in mijn wollige 
zak, zoog de ballen naar binnen 
en perste haar neus tegen de 
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stam van mijn gloeihete lul. Ik 
hield haar hoofd vast en dacht: 
kom klaar, spuit je leeg over 
haar gezicht, klieder alles in 
haar haren, druk je lul tegen 
haar ogen... Maar er gebeurde 
niets, want Mieke hield op en 
ging staan. 

“Foei, is me dat zuigen,’ zei ze 
hijgend. “Ik heb er verdorie een 
natte preut van gekregen.” 
‘Laat zien,” zei ik en ik tastte 
| tussen haar benen. Daar voelde 
ik een strak broekje. Ze deed 
haar benen iets van elkaar en 
zei schor: “Voel maar aan m’n 
kut, het geil loopt me gewoon 
af.” 

En ja, daar streek ik over haar 
bult. Onder het broekje voelde 
ik haar spleet openstaan en ik 
kreeg natte vingers. 

“Trek maar uit,” zei ze. "Dan 
mag je nu met m'n neukertje 
spelen.’ 

Ik was natuurlijk de koning te 
rijk! 

Dat was een hele operatie, haar 
broekje uittrekken. Dat had ik 
nog nooit bij een vrouw ge- 
daan. Rillend over mijn hele 
lichaam trok ik het broekje om- 
laag over haar heupen en billen. 
Tot het haar zichtbaar werd. 
“Toe maar, je bent er bijna,’ 
zei Mieke. "Of durf je ineens 








niet meer?” 

Ik trok het slipje tot aan haar 
enkels en met een elegante be- 
weging schopte ze het de ka- 
mer in. Wat een dijen, wat een 
harige poes! Ik rilde nog meer 
en bracht mijn hoofd naar haar 
soepele buik, staarde naar de 
navel en liet mijn ogen afglijden 
naar dat geheimzinnige oer- 
woudgebied op haar onderbuik. 
Vaag zag ik de gesloten 
schaamspleet onder het donke- 
re haar en toen Mieke haar ene 
knie zijwaarts bewoog en haar 
onderlichaam naar voren bracht 
zag ik nog meer van de tussen 
haar dijen verdwijnende spleet. 
Er puilde iets uit, maar precies 
kon ik dat in het slechte licht 
niet zien. Ik keek op naar Mieke 
en vroeg: “Kan ik je kut niet he- 
lemaal zien, Mieke?’ 

Ze lachte en sloot haar benen 
weer. lk weet wat je bedoelt! 
Je mag alles zien. En ik zal een 
lekker geil showtje voor je op- 
voeren. Als je dan over je zenu- 
wen bent gaan we een fijne pot 
neuken. Maar... niet in me 
klaarkomen, hoor!” 

“Neuken. Mag ik met jou 
neuken?’ 

“Als je belooft er met niemand 
over te praten. Ook niet op-_ 
scheppen tegen je vrienden. 








Want als je ouders er achter 
komen...” 

“Ja, dan zou de ramp niet te 
overzien zijn. Voor mij niet, 
maar voor Mieke nog minder. 
Ze zouden haar er zonder par- 
don uitsmijten. En dan had ik 
ook niks meer om mee te 
spelen! 

De show die Mieke voor me op- 
voerde was dermate opwin- 
dend dat het geil me de pijp uit- 
liep. Wat deed ze namelijk? Ze 
haalde een grote zwarte vibra- 
tor uit de kast en ging er breed- 
uit voor liggen. Ze dreef de punt 
van het ding in haar kut, nadat 
ze die met een eenvoudig maar 
doeltreffend gebaar had ge- 
opend voor mijn nieuwsgierige 
ogen. Dat was me een schok: 
die grote snee open te zien, het 
binnenste rood en vlezig als een 
soort grote oester, maar dan 
veel frisser! Ik keek gefasci- 
neerd naar de punt die verder 
en verder in haar schede 
verdween. 

“Doet dat pijn?’ vroeg ik 
angstig. 

Mieke schudde haar hoofd ont- 
kennend. “Welnee. M'n kut is 
hoogstens nog een beetje te 
droog, maar het gaat best, 
hoor. 

Er begon iets te zoemen en ik 


begreep dat het de vibrator 
was. Mieke keek me geil aan en 
zei: Je mag best dichterbij ko- 
men, hoor. Kijk maar goed, dan 
gaan we straks neuken. Ik denk 
datje pik best lekker is.’ 
“Lekkerder dan die vibrator,’ 
zei ik stoutmoedig. 

Dat is ook zo, maar een vibra- 
tor trilt zo lekker in je kut. Als je 
geen man hebt is dit een oplos-_ 
sing, hoor. Er zijn vrouwen die 
bij die een vibrator zweren.’ 
Ik bekeek alles wat er onder de 
gordel, tussen haar dijen en bil- 
len te zien viel. Dat was heel 
wat voor een jongen die nog 
nooit een naakte vrouw heeft 
bekeken. Ik raakte alles aan. 
Niet echt, zoals mannen dat 
doen, daar was ik nog veel te 
schuchter voor. 

Mieke vond het wel leuk, ze 
deed niets anders dan lachen, 
het was zo’n kirrend lachje, een 
beetje hitsig en ook een beetje 
spottend. 

“Je bent nog zo groen als gras, 
dat merk ik wel,” zei ze na een 
poosje. Ik streelde toen net 
haar billen. 

“Ik heb nog nooit geneukt, dat 
weet je toch wel?’ gaf ik terug. 
“Ik bedoel er ook niks mee. Al- 
leen, je bent zo verdraaid on- 
handig. Geef er maar een kusje 

















op, laat je tong maar met m’n 
schaamlipjes spelen, je hoeft je 
heus niet te generen, hoor. Ik 
ben een volwassen vrouw en ik 
ken de klappen van de zweep. 
Als je me wilt neuken… ” 
‘Neuken!’ riep ik uit. "Ja, dat 
wil ik graag, Mieke. Maar mag 
het echt? ”’ 


"Dat hebben we toch àl 
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kel ongeneukt laat gaan? Nee, 
je bent nu eenmaal hier en wij 
gaan neuken tot je spuit. Lek- 
ker, dat geile jongenszaad.’' 
“Maar dan krijg je misschien 
een kind van me!”’ 

‘Nee, niet als je tegen m’n bil- 
len spuit. Of in m'n gezicht. 
Wat je maar wilt. Maar niet in 
m'n kutje, want dat is inder- 
daad gevaarlijk, lieverdje.’ 

Ik zou dus echt neuken, mijn lul 
in een volwassen vrouw mogen 
steken! Dat was me wat, ik kon 
het haast niet geloven. Maar 





| dat je me voor het 
‚ Ik ben nog veel te 


. “Denk jij dat ik een 
| vant! met zo’n zalige harde snik- 


het was toch zo. | 
Mieke zei op een gegeven 
ogenblik: “Nu moet je ophou- 
den met spelen, schat. Je doet 
het lekker, hoor, daar zal ik 
niets van zeggen. Maar we 
gaan het nu proberen, we gaan 
neuken. Ik ben geen maa 
meer en dat is in dit geval 
voordeel. bie: 
meestal r | 


"Wie heeft jou. ontmaags do 
vroeg ik. OO 
(Tia. Ze keek me blozend. 
aan. ‘Moet ik je dat eigenlijk 
wel vertellen?” 

“Waarom niet?” 

"Goed dan. Het was een leraar. 
Ik wist dat hij gek op me was. 
Maar ja, hij was getrouwd. Ik 
heb het hem toch laten doen. 
Tijdens de schoolreis in de 
laatste klas heeft hij me tot 
vrouw gemaakt. Heel teder 
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zachtjes gleed zijn lul in mijn 
kutje... En het was lekker, ik 
kwam klaar. Hij spoot wel alles 
in m'n buik, maar goed...” 
“Wat een smeerkees."’ 

“Maar wel een knappe smeer- 
kees. Later is hij van zijn vrouw 
gescheiden. Toen zat ik al niet 
meer op school. Hij is met een 
meisje van school getrouwd 
ook nog. Twee jaar na mijn ont- 
maagding. Een Indies meisje, 
erg mooi.” 

"Je hebt zeker heel wat vriend- 
jes gehad, Mieke.’ 

“Genoeg. Maar allemaal waren 
ze niet de moeite waard om aan 
te houden. De meeste mannen 
doen het om te neuken. De 
kut... Ja, de kut is het ding 
waar alles in deze wereld om 
draait.’ 

“Je moet er trots op zijn dat je 
een kut hebt,’ grapte ik. "Zo 
belangrijk is een vrouw voor de 
mannen.” | 
“Geile bliksems, dat zijn het,’ 
zei Mieke nu. “Maar jij bent nog 
onbedorven, al zal dat niet lang 
zo blijven. Ik ken de wereld, jo- 
chie.”’ 

Mieke ging op me zitten. Het 
verbaasde me hoe soepel en 
lekker mijn harde snikkel in haar 
schede gleed. En strak dat die 
neukkoker rond mijn hete ding 


spande! Ik keek naar haar billen 
en greep haar heupen, waar- 
mee ze zachtjes karnende en 
wippende bewegingen maakte. 
Nu neuk je,’ zei ze zacht. ’'Is 
het niet een heerlijk gevoel om 
met je stijve lul in een vrouw te 
zitten? En je hoeft niets te 
doen, ik zorg wel dat je lekker 
klaarkomt.” 

Ik verplaatste mijn handen naar 
haar billen en speelde ermee, 
voor zover je met billen kunt 
spelen. Ik streelde ze, trok bei- 
de ronde bollen nieuwsgierig uit 
elkaar en keek wat er tussen 
zat. Mieke maakte een snui- 
vend geluid en kneep haar 
schede strak. 

Nou, hoe is het in m'n kutje?’ 
vroeg ze lachend. 
“Geweldig!” 

“Je mag me overal strelen 
hoor. Hier, aan de voorkant… 
Kom hier met je ene hand, zo.… 
Ja, dat is de plek waar m’/n kit- 
telaar zit. Weet je wat dat is? 
M'n jeukbobbeltje. 

“Daar heeft een vrouw net zo’n 
lekker gevoel in alseen jongen 
in zijn pik,” wist ik te vertellen. 
“Ja, van de theorie weet je be- 
hoorlijk veel af‚” zei ze l|a- 
chend. “En over een week of 
wat ben je volleerd, dat verze- 
ker ik je.” 








“Als ik steeds met jou mag 
neuken wel,’ zei ik, haar kutlip- 
pen opgewonden strelend. 
“Oei, daar zit je klitje!’’ 

“Haach! Ja, je hebt het door, 
streel het maar, masturbeer me 
maar lekker geil. O, dat is lek- 
ker, niet zo hard! Ja, zachtjes 
wrijven, strelen, mmm, geil is 
dat 

Ik ging door en voelde hoe nat 
en glibberig mijn vingers wer- 












ook mijn ballen nat maakten. 
"O0, neuken is zo lekker,’ 
lispelde Mieke en ze tilde haar 
billen wat hoger op, liet ze weer 
zakken en zuchtte diep. 
‘!Jammer dat het zo kort 
duurt 

"We kunnen toch nog een 
keer?’ 

“Zou je dat willen?’ 

“Ik wel. We hebben de tijd, 
Mieke.’ | 

“Ja, dat is waar. Als je ouders 
toch laat thuiskomen kunnen 
we nog wel een uurtje of zo 
doorgaan.” 

Dat deden we ook vrolijk en 
geil. Niemand die ons kon ho- 
ren of betrappen. Toen Mieke 
met haar gezicht naar mij toe 
op mijn leuter zat te dansen zei 
ze: “Nu moet je de vibrator lek- 
ker in m’n achterhol steken en 



























den van haar kutsappen, die 





hem laten trillen, schat. Dan is 
het voor mij dubbel zo lekker. 
Wil je het doen?” 

De vibrator lag binnen handbe- 
reik en dus deed ik wat ze me 
vroeg. Waarom ook niet? Als ze 
dat lekker had gevonden zou ik 
er mijn pik ook nog wel inste- 
ken! Toen ik het ding in werking 
stelde, diep in haar anus, begon 
Mieke toch te kermen! Er was 
geen houden meer aan. Ze ging 
er in galop vandoor op mijn lul. f 
Man, wat neukte dat lekker! Ik 
voelde me volwassen en nam 
me voor eens lekker volwassen 
over haar heen te sprietsen. Na 
een poosje moest ik op haar 
gaan liggen en even later ging 
ze op handen en knieën voor 
me zitten, wiebelde uitdagend 
met haar heerlijke vrouwenkont 
en sperde haar kut en anus 
open. 

"Richt je kanon en schiet alles 
tegen m'n kont, ” zei ze hij- 
gend. “Ik ben nu al drie keer 
klaargekomen, het is jouw 
beurt. Vuurwerk, schattie!’’ 
En dat vuurwerk kwam. Ik ruk- 
te aan mijn pik, die ik op de 
twee opengesperde vrouwen- 
dingen richtte. Ik spoot met vol- 
le kracht alle sperma pardoes 
tegen haar billen, in haar reet- 
hol en zelfs tegen haar schaam- 











lippen. Toen, ik was bijna leeg, 
drukte ik mijn schokkende lul 
diep in haar anus en wel zo diep 
dat mijn ballen, of in elk geval 
een ervan, in haar schede be- 
landde.…. Ik neukte als een idi- 
oot, als een wild beest en 
schreeuwde luid hoe lekker ik 
het vond. Mieke moedigde me 
aan en het kwam me voor dat 
ze zelf ook weer een orgasme 
kreeg. Toen ik amechtig hij- 
gend op haar rug bleef hangen, 
mijn pik nog zachtjes in haar 
anus Wrikkend, zei Mieke: 
‘Rust maar even uit. Straks 
gaan we voor de tweede ronde. 
En als we tijd hebben.…”’ 

"De derde," zei ik. Ik zoende 
haar rug en tastte naar haar tie- 
ten. 

“Ga maar naast me liggen,’’ zei 
ze zacht. Je moet echt even 
wachten tot je pik weer stijf 
kan worden, ik speel er wel wat 
mee.” 

En zo lagen we daar, ik met 
haar kutje en tepels spelend, zij 
met mijn lul en ballen. Volmaak- 
ter kan het jongensleven toch 
zeker niet zijn? 


Zo'n kamerhuurstertje levert 
ongekende voordelen op, dat 
zal iedereen met me eens zijn. 
Mieke had de smaak te pakken, 





ik niet minder. In het begin wa- 
ren we nog voorzichtig. We 
neukten alleen als mijn ouders 
er niet waren, maar na verloop 
van enkele maanden konden 
we geen dag zonder elkaar en 
deden we het in mijn bed. Als 
pa en ma naar bed gingen 
wachtte ik op Mieke, die na een 
kwartiertje mijn kamertje bin- 
nensloop en bij me onder de de- 
kens schoof. Stil moesten we 
wel zijn, maar we kregen de 
slag er al snel van te pakken en 
als een van ons klaarkwam beet 
hij (of zij natuurlijk) ergens in 
om maar niet te schreeuwen. 
En geil dat we waren! Ik heb 
nog nooit zoveel gespoten als 
bij Mieke. Van haar heb ik alles 


“geleerd. We neukten dus iedere 


nacht en als Mieke ongesteld 
was trok ze me af of zoog mijn 
pik lekker geil leeg. Dat waren 
nog eens nachten! Alle standjes 
leerde ik van haar en we von- 
den zelfs nieuwe uit. Er werd 
naar hartelust gespoten en er 
kwam wel eens, in het vuur van 
het spel, een kwak zaad in de 
lakens terecht. Maar mijn moe- 
der wist niet beter of ik was een 
rukker en dus zei ze er niet veel 
van als ze weer eens iets 
vond.… 

P.K. 








06-BOXEN: HETEROSEX/DATING 


BEL MEIEEN 
DE BESTE SEXBOX! 


BIZAR 


JOU LUSTEN 
WE RAUW! 


06- 320.321.01 














Elk uur van de dag met de gretige hel 
meisjes van de “gewone” Sex'o'Foon Ï 
als gewillige operators. 
06-320.321.14 
Meedogemoze 
SM-sex/ 
06-320.325.70 
De hardste 
aanpak! 
HOMOSEX EN -DATING 06-320.321.77 


Griezelig lekker 
en opwindend! 


VRIENDEN ONDER ELKAAR 


06-320.321.12 06-320.321.08 


Hoor hoe ze Uitzinnige 
elkaar klaar praten! bekentenissen! 





PARTNERSERVICE 


HARD & ECHT 


HARRIS 
GAY-BOX 
06-320.325.50 06-320.330.11 


De eefStB BfOotste, drukste, heet Ste gäypoxen 
van't land.-%66t Amsterdammers: 06 320.330.33: 
alleen Vôor Hagenezen: 06 -320.380.44: 
Alleen luisteren: 06-320.330.22. 


















PORNO 


DE EERSTE DE BESTE 
SEXLIJN 
VAN NEDERLAND! 


En dus nog steeds de grootste, 
de hardste, de heetste! 








06-320.321.05 06-320,322.02 


Zó vind je Live uit de 
’n hete partner! beste bordelen! 


06-320.321.06 06-320.322.90 


Partnerruil, orgieën! Hete interviews! 
50 ct. p.m. 














_06-PORNO MET JONGE MEISJES 






E 06-320.321.62 06-320.323.03 06-320.325.51 
binen en echt! Schokkende Ontdekkings-spel! EO 


 06-320.325.53 06-320.328.30 
Ee Stiekem meeluisteren! Hoezó onschuldig? 











UVT DE SEXBLADEN AFLUISTEREN 


BEL ONS! 


06-320.320.03 








LN 















A ratten 
hotels mm 















5 EE ge 
À et ek: \ 
eden \ 
N ĳ 8 





K vp | 
An Nen 
Harde ur's mee onder 









R A 
hetero-livesex! \\ 











06-320,321.04 






CuHICr 






Bandeloze 
06-320.321. 06-320.321.61 Been mmh 





De modellen die uch deze maand helemaal bloot geven in de neuwe 
Cmck en Seventeen. laten zich de kleren van hun Wyt vragen op hun 
eigen O6 lijnen. Dus meteen bellen! 










06-320.330.80 


Wat je als buren alle- 
maal kunt beleven! 


eld 
ge 
JAN 







HOOg 

AN N A N ON | 
NN 

P 










06-320.330.53 06-320.330.63 


De vrouwen en meisjes die je ziet in de partnerruladvertenties van 
Chick en Candy, kun je nu horen als je deze nummers draait | 


06-320.321.02 


Wat ze via "gewone 06” 
niet durven te doen! 











NN 


n ki En EN EN 
cok st SNN 
SEN EN NEN 











PORNO MENU 


HET MAKKELIJKSTE 
SEXNUMMER! | 


Of je telefoon nou 'n draaischijf of toetsen 8 
heeft, bij onze Automatiek kun je âältijd je favoriete 
sexsmaak kiezen: 1 hetero, 2=lesbisch, 
3 == interview, 4=SM/Bizar, 5 homosex, 
6 =sexquiz, / =sexproblemen en -oplossingen. 


En: alles wat je hoort begint bij het begin! 


SEX'O'FOON AUTOMATIEK 
06-320.32011 





50 ct. p.m. 





en 





ease 


en 
en ndinen 


ha ie ee 





gent eee 











Xx X HETERO %X * 


JONGEREN 
KON TAKTLIJN 


XK ALH HL 


06°320°331°61 


(50 cpm) 
DAGELIJKS WEER VELE NIEUWE OPROEPEN! 











VAN JONGENS & MEISJES T/M 30 jr! 


zeer eeN GRATIS OPROEP PLAATSEN ? 
BEL DAN : O1828°11141 


TEVENS: XX % 


SM kontaktlijn 06:520°:530:59 inspr.01828-30599 
LESBIkontakten 06°320°3528°08 inspr.01828- 15477 
HOMOkontakten ()6:520°352°$8 inspr.01828-30800 
TRIO/ PARTNERRUIL 06°320:540:32/ 01828-13799 











EN EN ES 
0D 


RRS 


* Elke dag plaatsen duizenden hete meiden en 
mannen bloedgeile voice-advertenties in de Versiercentrale. 
* Je kunt er meteen op reageren of direct zèlf ’n oproep 
inspreken. Je krijgt je eigen Tele-Postbus en je eigen PIN-code 
* 100% discreet. * Alles mag: hetero, trio, lesbi, sm, partnerruil! 


Oók 't nummer van de Sex'o'foon Automatiek, voor de allerheetste 06 -porno! 50 ct p.min. 




































lier ag, ik heb leu-_ 
kere ngen te doen vana- 
SiMoet je weer ZO nad van 
bil?’ zei de baas zuur. ''Die jon-_ 
ge kerels van tegenwoordig 
denken toch ook nergens an 
ders meer aan… OO 
Wim schoof olles van zijn oe 
in de la en kwakte die uitda- 









Ga eens verder, Eduard, zei 
hij. “Wat heb jij op jonge kerels 
tegen? Dat ze jong zijn mis- 
schien? Man, dat ben je toch 
zelf ook geweest?’ 

“Ik heb m'n tijd gehad,’ gaf de 
ander toe. "Maar vroeger was 
alles anders. Je mocht blij zijn 
als je een meisje op de derde 
avond al kon betasten. En als 
dat mocht... nou ja, dan kwam 
je niet veel verder dan de tietjes 
hoor. Het slipje bleef taboe tot 
je met d'r verloofd was.’ 
Niet bij alle meisjes was dat 
zo, dat weet ik wel zeker, Ed.’ 
“Nou nee, maar dàt waren dan 
geen nette meisjes. Tegen- 
woordig weet je niet meer wan- 
neer je met een net grietje te 
maken hebt, ze naaien allemaal 
maar raak.’ | 

“Zou jij dan niet ‘ns lekker met 
een jonge griet plat willen?” 
’”Nou nee,’ zei de baas. Hij liet 
zijn ogen door de kantoorruimte 
dwalen. Daar zat blonde Milly. 
‘Ja, met Milly,’’ zei hij zacht. 
"Als ik die benen zie... Als ze 
een rok of een jurk draagt die 
niet al te lang is, dan kan ik 
soms behoorlijk ver tot haar 
eh... pruim kijken. Kleine broek- 
jes...” 

“Let een vent van vijfenvijftig 
daar nog op?’ 








“’Klootzak,’’ zei de baas en hij 
werd rood. “Ik denk dat ik een 
vrouw beter kan bevredigen 
dan welke jonge vent ook. En 
HE 

Wim grinnikte. “Ik heb alle 
mooie grieten van kantoor al 
gehad. Dat weet jij best, ou- 
we.” 

"Je hebt Milly nog nooit ge- 
had.’ 

“Nee, Milly is m'n type niet, 
chefke. Zeg, als ik je nu vertel 
dat ze een oogje op me heeft?” 
“"Verwaande kwast.’ 

“Jij moet betalen voor zo’n 
mooie griet; ” zei Wim. "Mits ze 
natuurlijk te koop is.’ 
“Pols jij dat kind eens voor 
mij,’ zei de baas. “Ik heb meer 
dan genoeg van die sekshuizen 
en raamhoeren. Neuken is mijn 
hobby sinds ik weduwnaar ben, 
maar het kost me kapitalen om 
aan m’n gerief te komen.” 
“Milly valt toch niet op ouwe 
lullen,” zei Wim treiterig. 
“Kleine spitse tietjes,” zei de 
baas dromend. “En die meid is 
zó blond. 0, wat zou ik haar 
toch graag. 

Maar dat wist Wim al B lang! 
Na het weekend schoot hij de 
blonde Milly aan en na een 
kwartier smoezen was alles in 
kannen en kruiken. | 



































Tijdens de koffie zei de baas: 
Je ziet er vanmorgen weer af- 
genaaid uit, Wim.’ 

“Ik ben met twee blondjes naar 
bed geweest,” loog Wim. 
“Echte hete bliksems.’ 

“Jij verneuk je nog eens goed, 
jochie,’ zei de baas niet zonder 
afgunst in zijn stem. 

‘Ja, dat zal jou nooit overko- 
men!’ 

De baas nam grommend een 
hap uit zijn boterham met kaas. 
“Zaterdagmiddag was ik in de 
stad. Ik zat op een terrasje en 


Ar bed zou willen.’ 


arna met een jeukende 
ar de hoeren hollen?” 
s keek steels naar Milly, 


3 | ok door het kan- 


was er ook, in 


dat zwarte kind van de 





weer?” 
| “doyce, ' zei Wim. 
"Precies. Ze zagen me zitten en 


van komt. 


OS 


telde de vrouwen waarmee ik 


id dus. k zag haar lopen 


boekhouding, hoe heet ze ook 


ik heb ze voor een drankje uit-_ 
genodigd. Je weet nooit wat er | 


"Het was in kelk 0 een mooi 




































“Verder durfde ik niet te gaan 
met dat donkere kind erbij. Een 
brutaaltje hoor. Ik zag dat ze 
wel in de gaten had dat ik 
steeds verlekkerd naar Milly zat 
te kijken.” 

Wim keek de baas aan. “Je ziet 
er niet uit, man. Zeker aan de 
boemel geweest bij de dames 
van plezier?’ 

"Wat moet ik anders?” 

“Ik zal je eens iets over onze 
Milly vertellen, Eduard. Ik weet 
toevallig dat ze een vriend 
zoekt die haar financiëel kan en 
wil ondersteunen. 

""O ja?’ vroeg de baas gretig. 
oe leeftijd is _niet belangrijk. 
e | kerel van negentig 
zijn. Als die ve t haar op een 
flatje installeert en alles voor 
haar | betaalt 

at meen ie niet!” 

"!Zou je Milly willen hebben? Ik 













wilt?” 

water en licht voor d'r beta- 
len. Ik zou het wel weten als 
ze me vroeg.’ 


heeft bijna niks in d'r bloes. 


rest 


“Je lijkt wel gek! Zo'n oee 
geld in die griet Stop 


bedoel dus echt hébben? Dat je 
alles mag doen wat je maar 


De baas knik. "Een flat, a 





“Voor mij ís dat genoeg. En de 
4e is vast goed in bed. 














Die moderne grieten… 

“Ze verdient hier zo weinig dat 
ze weg wil, Eduard. Dat mag ik 
je niet vertellen, maar omdat ik 
weet hoe je over die meid denkt 
waarschuw ik je. Doe er je 
voordeel mee. Als je haar nu 
eens een voorstel doet?’ 
“Dat durf ik niet. Ik ben een ou- 
we lul, ze zal me uitlachen.’ 
“Ik zal het je gemakkelijk ma- 


ken en naar een duwtje in de 
zei Wim en hij 


Se EE 


naar hem toe en 
slag. Of je dreigt met 
k heb hem al een beet- 





je voorbewerkt, Milly.” 


De jonge blonde vrouw keek 
“En jj? 


hem argwanend aan. 
Wat heb jij er voor belang bij? Ik 


vond het vrijdag al een beetje 


vreemd, dat verhaal van jou.’ 
“Ik weet hoe begerig je bent,’ 


zei Wim. “Ik heb je eens horen 


zeggen dat je best een rijke 


































minnaar zou willen hebben. 
Maar ik weet ook dat jij niet met 
de baas durft aan te pappen en 
hij niet met jou. Ik speel daarom 
de rol van bemiddelaar en…. jij 
betaalt me daar een kleinigheid 
voor.” 
“Wat dan wel?’ vroeg Milly. 
“Van iedere honderd piek die 
hij je geeft draag je veertig pro- 
cent aan mij af.” 
Vijfentwintig,” 
lijk. 

“Ook goed. Kom nu maar mee, 
dan leggen we hem het vuur na 


zei Milly zake- 













vrou ven te kijken. | 
maar tellen hoeveel er in 
erking kwamen voor het 


JI 
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‘Zielig,’ zei het meisje. “Hij 
heeft ons trouwens nog getrak- 
teerd.’ | 
“Hij is gek op je,’ zei Wim. "In 
ieder geval op je lichaam. Je 
hebt die ouwe zo in je zak. Een 
flatje, een auto. En als tegen- 
prestatie hoef je hem alleen 
maar een beetje onder zijn bal- 
len te kietelen.” 
“Makkelijk zat,” zei Milly. 
“Want dáár ben ik toevallig erg 













goed in!’ 
Ze liepen naar de baas en toen 
was Milly zo timide dat Eduard 
het van de weeromstuit ook 
werd. | 

“Milly wil weg, baas,” zei 
Wim. “Maar ze durft het u niet 
te vertellen.” 

De baas keek op. Zacht zei hij: 
‘Kom maar even mee, Milly. 
We praten er rustig over.’ 

In het kantoor dat ze gewoon- 
lijk gebruiken om gasten en sol- 
licitanten te ontvangen zaten 
e ven later tegendif elkaar. 

















‘ Momenteel niet.” 
oon je op Kälnoa?” 


os hoor. Het is een hok, 
meer niet. Ik kan er met goed 
fatsoen niemand ontvangen.’ 

De baas zat al te zweten. Toch 
kreeg hij het over zijn lippen: 
“Als je nu eens op een leuk flat- 
je zou wonen?’ 

“Ik kan geen dure flat betalen, '’ 
zei Milly triest. Ze sloeg haar 
benen over elkaar en zorgde er 
wel voor dat de baas haar blau- 







biroi hab ik, tg zei Eduar 


of , en 


k heb een zolderetage,’ zei 
y overdreven zielig. ”Waar- 


we slipje twee tellen kon zien. 
Ze is aantrekkelijk, dacht Edu- 
ard. Dat broekje... En wat er in 
zit… O, ik krijg verdorie al een 
erektie! 

“Als er nu eens een rijke prins 
kwam opdagen,’ zei het meisje 
zuchtend. | 
“Ik ben natuurlijk geen prins,’ 
zei de baas. Maar...” 

Milly keek hem stralend aan. 
"Een flat, misschien an en toe 
wat nieuwe kleren | | 
‘Wat zou jij er tegenover kun- 
nen stellen?’ bs de baas | 
gespannen. 


Milly trok. zuinig met t haar 





d nu. Ee 
Kk adereer oe zn | 
ak per ond Ö zei ze ze 
chend. “Voor minder doe ik het 
niet. Maar welke man heeft dat 

nou voor mij over?” 
"Je bent het waard,’ zei Edu- 
ard schor. “Misschien zelfs nog 
meer. Stel je eisen maar, mis- 
schien kunnen we het eens 
worden.” 

“OO nee, het was maar een 


















grapje!” riep Milly ontsteld en 
goed gespeeld. 

“Een flat voor jou. En een auto. 
Verder zou ik al je vaste lasten 
betalen. In ruil daarvoor blijf ik 
een of twee keer per week bij je 
slapen.” 

“Neuken,” zei Milly. “Nou ja, 
ik ben toch al geen maagd meer 
na twee mislukte verhoudin- 
gen. Gut, dat je zoveel voor me 
over hebt. En dat terwijl je me 
nog nooit naakt hebt gezien.’ 
“Doe je het?’ vroeg Eduard. 
Ze deed haar benen weer ge- 
woon en nog een keer gunde ze 
de baas een blik op haar dijen 
en het strakke broekje waar 
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haar kut in verpakt zat. Milly 
knikte. “Top. Maar gelijk over- 


steken hoor. Nu nog geen ge- 
neuk. Als ik op m’n flat zit en 
m'n auto heb, dan pas gaat de- 
ze meid voor jou liggen.”’ 
"Geen voorproefje?'' vroeg 
Eduard. 

Ze stak haar hand uit. “Krijg ik 
dan een voorschotje?'” 

Eduard knikte; hij had zijn doel 
bereikt. 

“Wanneer heb ik m’n flat?” 
vroeg Milly. 

“Als het aan mij ligt morgen 
all” 

“Ja, dan kun jij tenminste lek- 
ker neuken, mannetje!’ zei ze 





Eduard zei met trillende ste 
Hik droom ervan hoe 
meiden zich voor m 


Milly. Om gek van te worden. 
Die kleine slipjes, die geile be- 
 haarde kutten. | 
ruik ze 
Ene Soult je leeg in je slaap,” 






























lachend. Ze nam zijn hand en 
legde die tussen haar dijen. 
“Hier, voel maar even lekker 
aan m'n kutje.” 


Pas een week later was het zo 
ver. Milly kon haar flat betrek- 
ken, gemeubileerd en al. De 
baas had kosten noch moeite 
gespraard. Milly was zeer te- 
vreden.… 

“En? vroeg Eduard stralend. 
“Lijkt het je wat?” 
‘““Fantasties,'” zei het blondje 
ademloos. “Je wilt de flat ze- 
ker meteen met mij eh… inneu- 
ken?”’ 


Dat zie ik steeds weer voor me, EE 
0 vp ze, ik 


zei Milly. 
“Ja, zo geil ben ik, Milly. Foei, 
zo'n ouwe kerel. Maar ik kan 
het niet helpen dat ik op jong 
val.” 

“Laat ‘m maar zien,’ zei Milly. 
“Ik zal je vannacht wel ekstra 
verwennen, Eduard.’ 

“Zal ik je uitkleden?’ 

"Je mag alles. Je hebt me im- 





mers gekocht. Ik sta dik bij je in 
het krijt, mannetje. En ik ben je 
dankbaar, dat zal ik je laten zien 
en voelen.” 

“Ik wil je kut zien,” zei de baas 
hijgend. 

“Alles krijg je nu te zien, alles.” 
Ze maakte de broek van Eduard 
los en hij verbaasde zich erover 
hoe vlot haar dat afging. 

Niet te geloven, Milly die altijd 
zo rustig was op de zaak. Nooit 
een onvertogen woord en nu 
hielp ze hem uit zijn broek alsof 
de normaalste zaak van de we- 
rel was. Hij streelde het gouden 
haar en trok even speels aan 
een fijne oorlel. 
“Ondeugende vent,” zei Milly 
lachend. "Je bent wel gek op 
me, hè?” 

Ze stroopte zijn broeken naar 
beneden en keek met grote 
aandacht naar zijn dikke stam- 
per. 

“Zo, dat is tenminste een echte 
pik,” zei ze zacht en nam het 
rode ding tussen twee vingers, 
hapte en nam hem in haar 
mondholte. 

“”Oh!”’ riep Eduard verrukt uit. 
“Je gaat me zuigen!?"’ 
“”Mmmm,’ knorde Milly en het 
volgende ogenblik voelde de 
baas hoe zijn leuter begon te 
groeien. Zo snel was hij in lange 





nomen. Milly hield haar ogen 
open en ze maakte zachte 


ter. Met haar ene hand bewerk- 


moest allemaal niet te lang du- 





niet bij de lekkerste hoertjes die 
hij bezocht. Milly bewoog nu 
haar hoofd in een glijdend ritme 
heen en weer, haar lippen los- 
jes fibrerend en met haar tong 
de onderkant van zijn nog 
groeiende leuter strelend. Dit 
was wel de absolute top voor 
Eduard, die op dit gebied nooit 
veel gewend was geweest. Hij 
keek naar op het vrouwenge- 
zicht, dat een uiterst gekonsen- 
treerde uitdrukking had aange- 


kreungeluidjes tijdens het pij- 
pen van zijn wel erg dikke leu- 


te ze zijn kloten, die al spoedig 
begonnen te tintelen en te 
gloeien. Dat deden hoeren nou 
nooit, lekker onder je zak krie- 
belen. Erop en eraf, maar het 


ren. Ja, of je moest ekstra diep 
in de buidel tasten. 

”O Milly, wat doe je dat zalig,’ 
piepte de baas en hij wist zich 
niet te herinneren dat er ooit 
een vrouw in zijn leven was ge- 
weest die hem zo had verwend. 
Was dit nu de moderne tijd? De- 
den alle jonge vrouwen dit te- 
genwoordig? Schaamden ze 
zich nergens meer voor? Nee, 





tijd niet stijf geworden. Zelfs 











dan vroeger! Toen moest het 
licht uit en in sommige kringen 
bleven zelfs de meeste kleren 
aan als er geneukt werd. Juist, 
alleen de broeken uit en dan 
snel een kindje maken. Eduard 
had er wel verhalen over ge- 
hoord van zijn grootvader. 
Toen was seks nog iets zon- 
digs, al waren er mannen die 
wel wisten hoe ze eens lekker 
konden neuken... Hoeren wa- 
ren er altijd al geweest, bij die 
vrouwen kon je die dingen doen 
die je bij je eigen vrouw nooit 
zou doen... Als je maar betaal- 
de. 

“Milly, je bent een engel!’ riep 
Eduard. “Ik ben in de verkeerde 
tijd geboren. Als ik dit vroeger 
had geweten dan was ik..….”’ 
“Je kunt nu de schade inha- 
len,” zei Milly. “Ik m’n flat en 
m'n auto, jij ongeremde seks 
tussen mijn lippen en benen. 
Wat wil je nog meer? Menige 
oudere man zou stinkend ja- 
loers op je zijn.’ | 
“Ik sta voor eeuwig bij je in de 
schuld,’ zei Eduard. "En ik zal 
je betalen, dat beloof ik je.’ 
“Je bent een goeie baas en een 
toffe gozer,” zei de blonde 
vrouw lachend. “Zal ik eens 
lekker op je grote toeter gaan 
zitten? Ik wed dat je niet vaak 





met een vrouw naar bed gaat.” 
Eduard streelde haar tepels en 
voelde hoe hard ze werden. 
“Je bent geil, Milly,” zei hij ver- 
rukt. Je hebt harde tepels.” 
“Om geil te zijn hoef je niet van 
iemand te houden,” zei Milly. 
"Seks is heerlijk en als je het 
goed doet komt de geilheid 
vanzelf, Eduard. Jij bent toch 
ook geil op mij?’ 

“Ja, maar mannen zijn geil op 
ieder lekker wijfje dat ze zien, 
dat is dus heel wat anders.’ 
“En ik word geil als ik met een 
man speel. Een man die ik ken 
en die ik wel mag. Met sommi- 
ge mannen zou ik nooit spelen 
en nog minder geil worden.’ 
Ze werkte nu alle standjes met 
hem af die ze kende. Eduard 
had het niet meer. Hij wist niet 
waar hij haar eerst of laatst 
moest strelen en zoenen. In lik- 
ken was hij nooit een held ge- 
weest. Vroeger werd er altijd 
gezegd dat het smerig was als 
je een vrouwenkut likte of 
zoende. Toch had hij altijd wel 
de drang gevoeld om het eens 
te doen. Maar hoeren kwamen 
er niet voor in aanmerking, dat 
was inderdaad smerig. Een keer 
had hij het een mooi wulps 
meisje gevraagd. Hij was toen 
| door het dolle heen geweest. 




















Ze had geknikt, als hij maar 
ekstra betaalde. Dat was geen 
probleem. Eduard trok zijn por- 
tefeuille en gaf haar een briefje 
van honderd. Daar keek ze van 
op. “Dus je wilt ‘m lekker lik- 
ken, schat?’ had ze gevraagd. 
“Wacht, dan zal ik ‘m effe wat 
wassen, dat is frisser. Ik heb al 
meer klanten gehad, snap je?” 
Hij stond met een lul als een 
scheepsmast toe te kijken hoe 
ze met een natgemaakt doekje 
tussen haar benen poetste en 
ineens had hij er geen zin meer 
in. 

“Wil je niet meer?’ vroeg ze 
toen ze haar benen spreidde. 
“Hij is lekker schoon hoor.’ 
Maar Eduard dacht aan al die 
vreemde kerels die op haar had- 
den gelegen en rilde van af- 
schuw. Nee, dan maar geen kut 
likken. Maar bij deze jonge 
vrouw kon hij dat gerust doen. 
Zij was geen hoer en haar kut 
was zo fris als de ochtend- 
dauw. 

“Ik wil je kutje zoenen, Milly,” 
zei hij verlegen. 

Dat kan, dat vind ik altijd lek- 
ker geil,”’ zei ze glimlachend en 
ze liet zijn lul los. "Zal ik maar 
voor je gaan liggen? Je hoeft je 
niet te haasten, we hebben alle 
tijd hoor.’ 








Ze deden het beurtelings bij el- 
kaar. Hij haalde zijn tong bege- 
rig door haar open neuksnee en 
Milly zoog zijn eikel zalig tussen 
haar satijnen lippen. 

Nadat ze een kwartiertje van al- 
les hadden gedaan steeg de 
geilheid ten top. De kut van Mil- 
ly stond open als een spelonk, 
de lul van Eduard verloor alle- 
maal slijm, dat op het naakte li- 
chaam van de blonde vrouw 
droop. Milly wreef er met haar 
vingers door en likte het genie- 
tend op. 

“Als honing,” zei ze. ‘Proef 
maar van mijn kutsap, dat 
smaakt net zo lekker.’ 

Met wild bonkend hart likte 
Eduard het glinsterende vocht 
van haar sneetje en waarach- 
tig, het smaakte heerlijk zoet en 


Á 


tegelijk prikkelend pittig. Hij be- 


groef zijn neus in haar flamoes- 
kelkje en voelde hoe haar vin- 
gers zijn pik en ballen liefkoos- 
den. 

“Nu gaan we weer verder met 
naaien,” zei Milly. “Als je me 
nog een minuut likt kom ik 
klaar, Eduard!’ 

“Fijn toch,” zei hij hijgend. 
“Nog even je kittelaartje likken 
en zuigen, Milly. O, wat heb je 
een lekker geil poesje!" 

Ze maakten nog een paar 








standjes die Eduard o zo geil 
maakten. Milly was niet minder 
heet en terwijl ze een orgasme 
aan voelde komen bedacht ze 
dat het niet gek zou zijn om met 
Eduard getrouwd te zijn. Maar 
wilde Eduard zijn vrijheid opof- 
feren voor haar? Per slot van re- 
kening waren er mooiere mei- 
den die graag bereid waren met 
een man op leeftijd te vozen… 
Als er maar betaald werd! Voor- 
lopig had ze haar flatje en wat 
er nog meer zou volgen was 
mooi meegenomen. Aan trou- 
wen hoefde ze helemaal niet te 
denken, Eduard zou haar niet zo 
gauw de laan uitsturen. 

‘/Nu moet je je zaad maar over 
me heen spuiten, Eduard,’ zei 
ze een vijf minuten later en na 
haar heerlijkste orgasme. “Ik 
wil het nu zien. Weet je dat ik er 
een kick van krijg als ik een man 
zie klaarkomen? Van pissen 
trouwens ook, maar dat zul jij 
wel afkeuren.” 

“Van jou keur ik niets af,’ zei 
Eduard. 

Ze begon zijn piemel met groot 
raffinement af te zuigen. Wat 
een verschil met een hoer! Zon- 
der kondoom in een vrouwen- 
mond! Dat was toch wel het 
einde? En zoals Milly zijn lul af- 
zoog had nog niet eerder een 








vrouw dat gedaan. Dit was ver- 
rukkelijk. Hij keek op haar neer, 
zag hoe ze haar lippen vibre- 
rend en glijdend over zijn eikel 
bewoog en hoe haar vingers 
met zijn kloten speelden. 
“Ahl riep hij en daar spatte de 
eerste witte fluim al krachtig 
over haar borsten. 

7O ja!” riep Milly en ze trok het 
pikvel ver naar achteren. “Laat 
maar komen, spuit het maar 
over me heen, dat lekkere geile 
pikstijfsel.”’ 


| Nog meer gulpte er uit zijn eja- 


kulerende lul, die er nu reusach- 
tig uitzag en klaarkwam als de 
pik van een jonge kerel. 
'"!Hoegenaamd geen verschil,’ 
zei Milly, het zaad aflikkend. 
“Je lijkt wel een schooljongen. 
Weet je, die spuiten ook zo lek- 
ker.” 

“Doe jij dit dan wel met school- 


jongens?” 


“Nee, niet meer. Maar toen ik 
nog op school zat...’ 

“En nu doe je het met mij, wat 
ben ik blij dat ik je heb, Milly.” 
“Het kost je anders wel heel 
wat geld, schat.’ 

“Maar dat is niet erg! Ik heb het 
er voor over, als het maar lek- 
ker is. En dat is het! Ik geloof 
dat je het zelf ook niet onplezie- 
rig vind.” 

















Milly schudde haar blonde krul- 
len. “Nee hoor. Ik ben zelf toch 
ook klaargekomen? Het geil liep 
me af, dat heb je gezien. Maar 
ik voel me wel een beetje schul- 
dig dat ik je zo laat bloeden 
voor een nummertje.’ 
Langzaam zoog ze zijn pik tus- 
sen haar lippen en kneedde zijn 
ballen zachtjes. “Leeg, hele- 
| maal leeg, mmm,’ stamelde ze 
en toen hij haar tong voelde 
sprietste hij nog spontaan een 
scheut sperma in haar keel. 
“’O, zalig, zalig, verrukkelijk, 
wat een delikatesse,'’ zei Milly 
en nog liet ze zijn harde stam- 
per niet los. 


“Tot de laatste druppel,’ zei 


Eduard, haar hoofd tussen bei- 
de handen nemend. 

“Straks heb je weer zaad,’ zei 
Milly. ”We rusten wat uit, drin- 
ken een borreltje en gaan dan 
| weer lekker vrijen tot je pikkie 
staat. En dan...’ 

“Het paradijs,’ zei Eduard en- 
toesiast. Ik wil zo graag iets 
voor je doen, Milly.” 

“Lik dan m'n kutje, schat,'’ zei 
ze ondeugend. “Want dat kun 
je best doen als je een slappe 
piemel hebt. Hij komt dan van- 
zelf weer recht. Als het ten- 
minste een gezonde piemel 
IS 





“Hij is niet jong meer,’ zei Edu- 
ard. “Maar zijn konditie is nog 
wel goed hoor.” 

“Dat heb ik gemerkt,’’ zei Mil- 
ly. “En ik hoop het nog heel 
vaak te merken, Eduard!’ 
Eduard dook tussen haar ranke 
benen en duwde zijn tong in 
haar schede. Dat smaakte nog 
eens lekker! Hij likte haar over- 
al, zelfs de ster tussen haar be- 
koorlijke billen kreeg een beurt. 
Hij voelde zich als herboren nu 
hij een vrouw had waarbij hij al- 
les mocht doen waarvan hij 
vroeger slechts had gedroomd. 
Milly zuchtte geëksalteerd en 
legde haar vingers rond haar 
kut, hield die voor hem open en 
zei hees: “Ik hoop dat je me een 
orgasme wilt likken, Eduard. En 
dan, precies als ik klaarkom, 
moet je je pik in m'n kutje ste- 
ken en me volspuiten.’’ 
“Doen we,’ zei Eduard en hij 
begon aan het karwei, dat wel 
het mooiste was waarmee hij 
ooit mee bezig was geweest. 


Eduard pelde zijn sinaasappel 
en keek Wim glunderend aan. 
“Dus ik zie er goed uit?” vroeg 
hij. 

“Ja, beter dan voor je tijd met 
Milly.” 

"En ik heb haar pas drie maan- 














den!” 


“De liefde doet wonderen, auk 
voor ouwe geile bokken,’ zei 
Wim grijnzend. 

“Milly ziet er toch ook goed 
Uit? 

“Wat een wonder. Ze heeft al- 
les wat haar hartje begeert, 
man. Ze hoeft maar te kikken 
en jij holt al voor die griet. Ik zal 
je eens wat zeggen, je verpest 
haar.” 

Dat donkere meisje, haar 


vriendin,” zei de baas zacht. 
“’Zou die willen?” 

Wim keek zijn baas meewarig 
"Met 1 Of met jou en 


En dg met twee grieten?” Ee 


et Joyce en Milly dus,’ zei 


‘Dat wordt je dood, Ed.’ 


et is toch een mooie meid, 





Joyce?’ 


Ja, een pittig ding, dat wal. eo 
“Vraag jij het haar dan? Als ze 
wil zet ik haar ook op een flat- 


je.” 


“Nee, ik vraag het niet. Ik wil 
jouw dood niet op m'n geweten 
hebben, Eduard. En ik ben bang 


dat Milly jou niet met Joyce wil 
delen. En het geld, denk je daar 
wel aan? Twee vrouwen zijn 





fik vind het i 
Wim. "En ik denk dat Milly ha 
koffers pakt als jij met Joyce « 
de proppen komt. Nee, 
het maar, Eduard.” 
"Dan krijg je ook geen opsla 
Of wil je soms niet in de EE 
tie?’ S 

Hij kon praten wat hij wilde, die 


duur in onderhoud, baas!” 


"Vertel mij wat. Beter duur dan 
niet te koop. Ik heb mijn hele le- 
ven maar wat gemodderd. 
Nooit een cent teveel uitgeven, 
nooit eens lekker uit de band 
springen. Dat is voorbij, die 
tijd wil ik liever snel vergeten. 
O, die Joyce is toch zo’n snoep- 
je! Als ik die wippende tietjes 
zie, dat draaiende gatje… Haar 
billen staan zo lekker geil ach- 
teruit, Wim.” 

“Dat zie ik ook wel, maar ik 
werk nies mee aan jouw ban 
netjes.’ 
“Twee vrouwen. ledere nacht 











nmorsen ee 


ouwe, maar Wim had zo zijn ei- 
gen plannen metde donkere 
Joyce. Daar kon hij Eduard niet 
bij gebruiken! Of Joyce zou wil- 


len wist hij niet, maar het was 


altijd de moeite van het in 
ren waard, nietwaar? 
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CLUBAVOND 
met SM-aktiviteiten 
(w.o. Live-Shows). 
Aanvang 20.00 uur. 

Einde 01.00 uur. 
Toegangsprijs f. 90,-- per persoon, 
f. 125,-- voor een paar. 
Deze prijzen zijn inklusief 
drankjes en koud buffet. 
Lidmaatschap verplicht. 


ledere eerste en derde donderdag 
van de maand 
SLAVINNENMIDDAG 
met SM-Live-Shows. 
Aanvang 14.00 uur. 
Club open 13.30 uur. 

Einde 1 7.00 uur. 
Toegangsprijs f. 90,-- per persoon, 
f. 125,-- voor een paar. 
Deze prijzen zijn inklusief drankjes. 
Lidmaatschap verplicht. 





ledere woensdag 
SOCIETEITSAVOND 
vanaf 20.00 uur. 
Toegangsprijs f. 25,--. 
Deze prijs is inklusief 3 drankjes. | \ 
Keycardhouders hebben gratis toegang. | 





| Onze meesteressen en slavinnen zijn dagelijks 

aanwezig van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 
We | 22.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 19.00 uur. 
| \ Zij ontvangen U uitsluitend strikt privé voor elke 


gewenste SM- en fetisjistische behandeling. 
Lidmaatschap f. 50,-- per jaar. 


SM-club Doma, Asterstraat 107, 
Den Haag. Telefoon 070 - 36 01 822. 











IN “GEVULDE” 
_ VROUWEN EN LEZEN 
S GEEN KICK. DAT 


R DUS GELUKKIG 
MAAR EEN PAAR. 
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TUK NIDEO 6 
PRESENTESS 


e D AREN VOC : JE EEN 
ee Dn ET IN … DE TAIL, ib 
STEPHANIE EN EMIEL UIT UTRECHT 

BRIGIT EN ROBERT UIT TILBURG 
VICKY EN TONY UIT AMSTERDAM 











SPECIALE PRIJS VOOR ABONNEES 

HFL. 99,50 INCLUSIEF VERZENDKOSTEN. NIET- 
ABONNEES SPAREN 3 ZEGELS, OP PAGINA 2 IN 
IEDERE TUK TE VINDEN EN BETALEN DAN OOK 
HFL. 99,50. 

BESTELLEN BĲ: DE VAAR B.V. 

POSTBUS 427 - 3300 AK DORDRECHT, 

OF DOOR OVERMAKING VAN HFL. 99,50 OP 
POSTBANKNUMMER 2443600 OF 

NMB REK.NR.: 66.10.62.619 

t.n.v. DE VAAR B.V. - DORDRECHT 

o.v.v. TW 113 


GO MINUTEN KIJK- EN LUISTERPLEZIER MET 
NEDERLANDSE ECHTPAREN OP TUK VIDEO. 
BESTEL NU |!!! 








IN DEZE RUBRIEK IS PLAATS VOOR 
UW INGEZONDEN BRIEVEN, AL UW 
VRAGEN, REAKTIES, MAAR VOORAL 
GEILE BELEVENISSEN, KOMEN IN PRIN- 
CIPE VOOR PLAATSING IN 
AANMERKING. 

WEL BEHOUDT DE REDAKTIE HET 
RECHT OM BRIEVEN, ZONDER OPGAAF 
VAN REDENEN, TE WEIGEREN. 





Amateurfoto’s en video’s met 
Helena en andere Tukmodellen: 


L) Prachtge pornofoto’s (kleur) 
5,- P.S, meer dan 200 ver- 

schillende foto’s!) 

Suck and cum (f 125,-) 

Harde porno (f 125,-) 

Triosex, Helena met 2 Tukle- 

zers (f 125,-) 


OU 


Schriftelijk bestellen bij: 
DE VAAR B.V. 
t.a.v. Helena 
Postbus 427 
3300 AK Dordrecht 





Hallo Tuklezer, 


Leuk dat je mijn rubriek weer 
leest. Waarschijnlijk heb je al wel 
gezien dat er deze maand lekkere 
hete foto’s geplaatst zijn van Lisa. 
Lisa heeft vorig jaar al eens meege- 
werkt aan mijn rubriek zoals je ze- 
ker nog zult herinneren. Toen wa- 
ren de foto’s die we van haar maak- 
ten voor de rubriek nog wat voor- 
zichtiger. Maar gezien de vele leu- 
ke reakties die er van jullie zijn 
binnen gekomen en de vele verzoe- 
ken om nog eens wat van Lisa te la- 
ten zien, besloot Lisa om toch 
maar eens echt bezig te gaan voor 
onze camera. Het resultaat mag er 
wezen dat zul je met me eens zijn! 


Ik zal jullie in het kort vertellen 
hoe het allemaal gegaan is, want 
het is eigenlijk best een geil ver- 
haal. Zoals ik al zei kreeg ik veel 
reakties binnen nadat Lisa vorig 
jaar in mijn rubriek stond. Veel 
mensen wilden graag meer van 
haar zien ook waren er veel men- 
sen die in kontakt met Lisa wilden 





komen (wat zoals je weet nu kan 
op onze Tuk-middag of -avond). 
Daarom besloot ik om Lisa nog 
maar eens te benaderen voor een 
nieuwe echte porno fotoserie. Ze 
vond het toch wel een beetje eng 
om voor echte porno te poseren 
maar aan de andere kant vond ze 
jullie reakties op haar eerste ver- 
schijning in de Tuk zo leuk dat ze 
begon te twijfelen. Om haar de 
mogelijkheid te geven een goede 
beslissing te nemen besloot ik haar 
maar eens uit te nodigen in de 
Tukstudio als er pornofoto’s van 
mij gemaakt zouden worden. Zo 
gezegd, zo gedaan. Op een druileri- 
ge zondagmiddag zou er een por- 
noserie van mij en Bart gemaakt 
worden, de zaterdag daarvoor had 
ik Lisa verteld dat ze zondag ’s mid- 
dags welkom was in de studio. Iets 
later dan afgesproken (de studio is 
moeilijk te vinden) kwam Lisa in 
de studio. We waren nog niet met 
de opnames begonnen omdat we 
haar graag wilden laten zien hoe 
het van begin tot eind zou verlo- 


pen. Toen Bart en ik lekker begon- 
nen te vrijen en onze fotograaf 
Henk foto’s begon te maken zag ik 
aan Lisa’s houdig dat ze het alle- 
maal wel leuk vond. Aan het eind 
van de fotoreportage (die jullie 
t.z.t. ook in de Tuk kunnen zien) 
vroeg ik aan haar hoe ze het gevon- 
den had. Haar antwoord was over- 
tuigend, ze had het mooi en ook 
supergeil gevonden. Nog voordat 
ik haar kon voorstellen om de vol- 
gende zondag in de studio te ko- 
men vroeg ze of het mogelijk was 
dat ze direkt wat foto’s met Bart 
kon laten maken! Nou, je zult wel 
begrijpen dat niemand daar be- 
zwaar tegen had. Ook Bart niet, hij 
had weliswaar net mijn kutje vol- 





gespoten, maar bij het zien van Li- 
sa’s prachtige lichaam, dat ze lang- 
zaam voor onze ogen ontblootte, 
stond zijn stang alweer recht om- 
hoog. 

Zonder te overdrijven moet ik echt 
zeggen dat ik zelden zo’n geile fo- 
tosessie heb bijgewoond als die van 
Lisa en Bart. Zonder enige gene be- 
gon ze meteen aan Bart's pik te 
zuigen op een manier waar meni- 
geen jaloers op kan zijn. Lisa ver- 
wende Bart zo lekker dat hij vol- 
gens mij helemaal vergat dat hij in 
de studio stond, binnen een kwar- 
tier had Henk 3 filmpjes volge- 
schoten en was Bart maar liefst 2 
keer klaargekomen. Het resultaat 
hebben jullie inmiddels gezien. 





Ik was overigens behoorlijk heet 
geworden van Lisa’s vrij-partij met 
Bart en vond het dan ook jammer 
dat de foto middag afgelopen was. 
Maar gelukkig was er nog een an- 
dere oplossing. Bart nodigde Lisa 
en mij uit om bij hem thuis te ko- 
men eten. Buiten het feit om dat 
we heerlijk gegeten hebben (Bart is 
een uitstekende kok) is het een za- 
lige avond geworden, je kunt wel 
raden hoe! 


Omdat Lisa zo ontzettend geil po- 
seert en omdat ze er zelf ook ont- 
zettend veel plezier in heeft lijkt 
het mij een goed idee om haar va- 





ker uit te nodigen voor mijn ru- 
briek. Ik weet zeker dat jullie het 
daar mee eens zullen zijn, zeker de- 
gene die haar al ontmoet hebben 
op onze Tuk-avond! 


Het gebeurt niet vaak maar deze 
maand heb ik zelf niet veel span- 
nends meegemaakt buiten de stu- 
dio. Daarom vertel ik jullie een geil 
avontuur dat mijn vriendin Kim 2 
weken geleden meemaakte. Overi- 
gens kan ik er meteen bij zeggen 
dat dit avontuurtje haar er toe 
heeft over gehaald om ook eens te 
poseren voor mijn rubriek. Dus 





mocht dit verhaal je opwinden, 
volgende maand kun je echt van 
haar genieten. 

Vorige week op vrijdagavond bel- 
de Kim me op. Ze vroeg me of ze 
even mocht langskomen omdat ze 
me iets wilde vertellen. Natuurlijk 
vond ik dat prima, want ik zat al- 
leen thuis en Kim is altijd gezellig. 
Toen ze binnenkwam begon ze al 
vrij snel over mijn rubriek te pra- 
ten, dat verbaasde mij een beetje 
omdat ze anders nogal voorzichtig 
was op seksgebied en ook een beet- 
je te verlegen was om er over te 
praten. Ze vertelde mij dat ze mijn 
rubriek de laatste maanden met 
veel plezier las en tot mijn nog gro- 
tere verbazing vroeg ze of ze ook 
eens mocht poseren samen met 
mij! Ik wist even niet of ze me 
voor de gek hield of dat ze het echt 
meende. Haar gezichtsuitdrukking 
was echter serieus dus ik moest 
aannemen dat ze het echt meende. 
Ik zei dat ik het heel leuk zou vin- 
den dat ze met me mee wilde wer- 
ken, maar vroeg ik haar, ”je moet 
me wel eens uitleggen waarom je 
dat nu zo graag wilt, terwijl je an- 
ders altijd bloosde als ik het over 
seks had.” Het verhaal dat ze mij 
vertelde om mijn vraag te beant- 
woorden loog er niet om! 
“Vorige week was ik thuis op mijn 
studentenkamer in een geile bui,” 
vertelde ze. ”Om mezelf eens lek- 
‘ker te verwennen pakte ik mijn vi- 
brator, die ik nog eens van jou ge- 
kregen heb, en begon mezelt daar 
mee behoorlijk op te geilen. Op 
een gegeven moment was ik zo nat 
geworden dat ik die grote vibrator 
zonder problemen in er uit mijn 
kutje kon laten glijden,” vertelde 
ze ongegeneerd verder. ’’Na zo een 
tijdje met mezelf gespeeld te heb- 
ben, zette ik de vibrator tegen mijn 
klitje en ik kwam al snel vreselijk 
lekker klaar. Op het moment dat 
ik klaarkwam besefte ik opeens dat 
ik niet alleen was, tot mijn grote 
schrik zag ik dat mijn gordijnen op 
een kier hadden gestaan en dat 





mijn buurjongen vanaf ons ge- 
meenschappelijke balkon alles had 
kunnen zien.” Ik zei dat ik me 
goed kon voorstellen dat ze daar- 
van geschrokken was, maar aan de 
andere kant wist ik ook dat haar 
buurjongen een lekker stuk was. 
Voordat ik haar daarover wat kon 
vragen ging ze verder. “Je zult wel 
begrijpen dat ik me nogal opgela- 
ten voelde met de situatie. Ik stond 
op en vroeg aan Mark (zo heet haar 
buurjongen) of hij even binnen 
wilde komen, gelukkig deed hij dat 
en begon hij niet kinderachtig te 
doen.” Na een flinke slok cognac 
ging ze verder. “Gelukkig stelde 
Mark me meteen gerust, hij zei dat 
ik me niet hoefde te schamen om- 
dat hij gezien had hoe ik mezelf be- 
vredigde. Hij vertelde mij dat hij 
vaak masturbeerde, soms wel 2 
keer per dag. Nu we dat van elkaar 
weten hoeven we ons geen van bei- 
de meer te schamen lijkt mij, zei 
Mark ook nog.” Terwijl Kim nu 
het hele glas cognac leeg dronk 
ging ze steeds opgewondener ver- 
der. Natuurlijk was ik het hier 
mee eens maar er speelde toch door 
mijn hoofd dat het een vreemde si- 
tuatie was. T wee jonge mensen die 
elkaar leuk vinden (ik had vaak ge- 


noeg gemerkt dat Mark mij wel 
seksy vond) en zich allebé: zelf 
moeten bevredigen, i.p.v. dat ze 
van elkaar genieten.” Mark zag dat 
ik ergens over nadacht, en hij 
vroeg mij dan ook of ik toch nog 
ergens mee zat. Nou,” zei ik, ”ei- 
genlijk vind ik dat we maar eens 
van elkaar moeten genieten en dat 
we het niet allebei alleen moeten 
doen.” 

“Deze opmerking was eruit voor 
ik er goed en wel bij stilstond, en 
voordat Mark kon antwoorden 
kreeg ik een hoofd als een boei. Op 
dat moment echter ging Mark 
naast mij zitten op bed, sloeg zijn 
arm om me heen en begon met me 
te vrien. Heerlijk was het, die 
avond en nacht ben ik 5 keer klaar- 
gekomen en Mark 3 keer.” Kim 
vertelde dit allemaal met zo’n op- 
winding dat ik kon merken dat de- 
ze hele gebeurtenis haar inderdaad 
veranderd had. “Bijna iedere 
avond komt Mark nu bij mij of ik 
bij hem en genieten we heerlijk 
van elkaar. Hij heeft mij ook pij- 
pen en kontje neuken geleerd, nu 
begrijp ik ook waarom jij mij altijd 
vertelde dat dat zo lekker was,” zei 
ze tegen mij. Omdat ik nu merk 
dat mijn geforceerde en stugge 











houding tegenover seks altijd te- 
gennatuurlijk is geweest, heb ik nu 
besloten om op seksgebied gewoon 
dat te doen wat ik lekker vind, na- 
tuurlijk wel safe, en daarom wil ik 
ook graag met jou poseren want 


dat lijkt me ook geil!” B 


Zo nu weten jullie : in ieder geval 
wat meer over mijn vriendia sim 
en ook waarom ze volgende maand 
in mijn rubriek staat: Ik weet zeker 
dat jullie de foto’s van haar mooi 
zullen vinden. 


Nu is het weer tijd voor twee brie- 
ven van jullie. Hier volgen ze. 


Hallo Helena, 
Wij, mij man en ik zitten met een 
probleengp Je, Wij zijn beide 25 jaar 
en getroë® L We zijn al enige tijd 
op zoek ndamween biseks meisje of 
vrouw. Maar deze schijnen nogal 
moeilijk te vinden te zijn. Op de 
verst hillende ads ertenties die we al 
gezet hebben 1s nog geen serieuze 
reaktie gekomen 

ls er dan helemaal geen biseks 
meisje of vrouw van 20 tot 40 jaar 


Vaak heb ik 


die met ons wil geilen. 


zelfs mooie foto’s meegestuurd die 
er niet om liegen maar ook dan 
bleef een reaktie uit. Helena zou jij 
ons kunnen helpen (misschien wel 
iets voor jou want volgens mij heb 
pj wel een geil kutje waar ik best 
eens aan wil likken). 
eens met jou alleen geilen of samen 
met mijn man erbij. Als ik een keer 


Ik wil best 









met jou alleen mag geilen wil ik 
best in Jouw rubriek, maar dan lie- 
ver niet met mijn gezicht op de fo- 
to, maar wel met mijn kutje, dat bij 
het idee al zo nat geword: n is dat 
ik me dadelijk maar even ga vinge- 
ren. 
NN. 

Lie | paar, 

Be, t voor jullie leuke 

bri 2 de eerste plaats 

moet ik zeggen dat ik het 

jammer voor jullie vind dat 

er. t een serieuze reak- 





te op jullie advertentie is 
binnengekomen. 
Waarschijnlijk heb je toch 







mijn ervaring is dat er toch 
nog wel een behoorlijk aan- 


; met mij te gei- 


ar le camer wil ik 


willen zien. Mis- 
en jullie mij dat 
 heort dan snel 


itnodiging om 
le Tukstudio te 











aen ontstaan tussen de be- 
_ zoekers (ook paren) onder- 
ling en met de Tuk-meisjes. 
Laat maar eens wat horen. 
… Vriendelijke groetjes, 

Helena. 


Lekkere geile Helena, 


Bij deze wil ik je bedanken voor 
jullie fantastische blad. Iedere 
maand kijk ik er naar uit, vooral 
jouw rubriek vind ik geweldig. 
Wat ik zo leuk vind is dat jullie 
echt kontakt met de lezers zoeken. 


Je merkt vaak in andere bla:en dat 


alle verhaaltjes maar een bex «e ver- 
zonnen zijn bij de commercik * fo- 
to’s, maar bij jou leeft het aller, val. 
In het begin dacht ik nog wel 4 at 
het ook verzonnen zou zijn, mdâr 
sinds dat ik van een coliega van mij 
gehoord heb dat zijn vriendin aan 
jouw rubriek heeft meegewerkt 
weet ik dat alles echt is. Zijn overi 
gens alle meisjes die it: jouw / 
briek staan Nederlands? ”%vz% a 
laa:ste vraag, kan ik ook Lens mee- 
werken? Heel veel suksc- ‚wenst 
verder en hopelijk ga je nog dt 
zo door. | 
Groetjes, 
Martijn van S. 


‘ 







edankt voor je aardige 
ef, leuk om te horen dat 
oveel plezier aan de Tuk 
eleeft want dax is uiteinde- 
lijk de bedoeling van het 
blad. Deze brief heb ik niet 
alleen geplaatst omdat je zo 
_komplimenteus bent. Ik 
vind het ook belangrijk om 
te weten dat jullie echt be- 
seffen dat de meisjes, vrou- 
ven en stellen die meewer- _ 
a aan mijn rubriek echt — 
voor ons in de Tukestudio _ 
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| die meewerken of meege | 
werkt hebben aan mijn ru- 
briek uit Nederland ko- 
men, af en toe is er echter 
ook wel een meisje of stel 
uit België of Duitsland. Zo 
_heb ik volgende maand een 
afspraak met een leuk 
Duits meisje uit Münster 
_die ook voor ons gaat pose- 
ren. Maar dat zl alle- 


Volgende maand kunnen jullie le- 
zen wie de winnares is geworden 
van de wedstrijd om het mooiste 
kutje van Nederland. Natuurlijk 
hoort dan ook degene die uit de 
juiste inzenders is geloot welke 
seksverrassing hij krijgt! 

Verder wil ik jullie blijven uitnodi- 
gen om mij brieven te schrijven. Ik 
blijf graag horen wat jullie van 
mijn rubriek vinden, goed com- 
mentaar kan altijd tot verbeterin- 
gen leiden. Verder ben ik ook al- 
tijd weer benieuwd naat jullie bele- 
venissen en avonturen op seksge- 
bied. Het is overigens ook moge- 
lijk om naar onze modellen te 





schrijven als je dat leuk vindt, het 
zou best leuk zijn voor een model 
om eens persoonlijk te horen wat 
jullie van haar foto’s vonden. Als je 
mij schrijft en je zet duidelijk 
bovenaan je brief of op de envelop- 
pe voor wie de brief bestemd is dan 
zorg ik ervoor dat ze direkt jou 
brief ontvangt. 

Als laatste wil ik jullie weer uitno- 
digen om eens en Tuk-middag of - 
avond bij te wonen. Het is 
hartstikke gezellig en er is voor jul- 
lie veel leuks te bepraten, te zien en 
misschien te doen. Voor inlichtin- 
gen hierover kun je mij altijd 
schrijven, je krijgt dan direkt ant- 
woord. Rest me nog om te zeggen 


MEE lr EE ie EE 





dat ik hoop dat je ook volgende 
maand weer de Tuk en mijn ru- 
briek zult lezen. Ik neem aan van 
wel, dus tot volgende maand dan 
maar weer. 

Groetjes, 


rele” 
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Bestelnr. 9153 
Ca. 120 min. 
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te EE Je. ik brofiteer mee van jullie 20 ja 
Blue & White jubileum! Stuur mij zo snel moge! « 


Giro 22.10.396 Art. 9153 á f36,-- |) Art.9154 à f39,- 
ABN Bank 54.52.11.999 


L] per eurocheque/girobetaalkaart 
L] stort ik op jullie bank/girorekening- 
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Blue & White postbus 74 1000 AB Amsterdam 








> bel De he | Ie Es bl” OEF Kl À Eik 
| Blue & White bestaat 20 jaar en dat wordt 
| gevierd met een geheel nieuwe katalogus. 
ì 108 pagina: s dik en | geheel in kleur. 
SEXKATALOGUS 1991 IS UIT 
j Ja, u leest het hg De mooiste sexkatalo- 
gus van Nederland is vanaf nu leverbaar. … 
De totaal vernieuwde Blue & White katalo- 
_qus is geen in kleur en bevat 108 pagina's. 





Tj lan | UNT U THUIS ALLES UITZOEKEN: °_ 
: \ | on thuis uw En AIEN uit de dikke 
i ‘te.sexkatalogus of een bestelling doen uit onze 


ingeriekatalogus met meer dan 160 verschillen- 
Cf het nu gaat om een videoband of een open 


: OR stat er allemaal in. Bij Blue & White heeft u nu 
de BA A ____trieer dan €00 verschillende sexartikelen die vaa En 
EN POREN ‚vo rraad leverbaar zijn. »- 
xr A “ WERKT HET, Z OO GE BRUI IKT ij HEL | 
| ks ASSIA dijk omschreven hoe ieder artikel 
ee … \ruiken. Bij iedere videoband staat duidelijk ver-____ 
Dn” ra Nd gaat, hoeveel personen er in mee spelen.en 
a he HUE aten. Bij Blue & White heeft u dui ae zo- 
ER Ma. 8 be kunt bepalen. 
ERR LIN. DIE BON [U | Ee 
Nt Wi A op sexgebied te koop,is? Vul dan Vanddes 
2 VI _…eide kataiogi aan “sor slechts f / „2Ù. | 





j vite san 248 
hk, d ‚UJhite::: 2 GG Amsterdam 


/ 


fe 1 bijg. sloten Ee eineresdile ‚ Gestort op uw giro 2210396 
\ Ë 3 : 
, 


nr nn nn en an 







zend mij zo vlug mogelijk beide kleuren katalogi 
in gesloten omslag toe. ik heb het bedrag f7,50 
Dn zoals ik hieronder heb aangekruist. 
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“ADVERTENTIE-VOORWAARDEN 


Fn INVULLEN IN BLOKLETTERS, EÉN LETTER PER 
VAKJE. 
EBDE ADVERTENTIE- KOSTEN a HFI.10,- KUNT U 


BIJVOEGEN PER EUROCHEQUE OF GIROBETAAL- 
KAART. LIEVER NIET KONTANT. 
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91 T 154 

Geil meisje wil af en toe vlotte man ontvangen 
tegen vergoeding. Alle brieven altijd ant- 
woord en retour. (Zie foto.) 





ai TT 155 

MIDDEN VAN HET LAND: Knappe jongeman 
van 33 zoekt knap stel of paar (25-40) voor fijne 
trioseks. 100% Diskretie/hyg. Ben voor veel in. 
Man licht biseks mag. Geeù biseks man alleen! 
Stuur leuke brief met voorstel en foto met post- 
zegel altijd antwoord. Tot gauw. | 


91 T.156 

AMSTERDAM OOST: Jongen van 36 jaar, brui- 
ne ogen, zwart haar, zoekt Hollands meisje. Ik 
heb GAK uitkering, liefst met auto, liefst omg. 
A'foort om mee samen te wonen. Ik hou v. bos- 
sen. Ik hou van class. muz. Lid groen links. Al- 
leen brief met foto. Geen avonturiers. 


91 T 157 : 

Jonge man van 34 : jaar zoekt een lieve geile 
vrouw vanaf 18 jaar voor erotische avonden. Ik 
ben normaal geschapen en zeer geil. Kan ont- 
vangen en verplaatsen. Alle br. besl. antwoord. 
Reageer nu, ik wacht op jou. P.S. Overnachten 
mogelijk. 


91 T 158 
GEHEEL NEDERLAND: Dames: laat uzelf eens 
heerlijk verwennen. Voor een heerlijke eroti- 


hd 








KONTAKT=SERVICGE 


sche/ontspannende massage, een onderonsje, 
een trio, een wilde fantasie of liefde. Ontdek hoe 
seks kan zijn. Schrijf voor meer informatie. For 
ladies only the right one. (Zie foto.) 


Gj 





NATACHA 
heerlijke hete meid biedt jou sex per 
brief of cassette, ook gewaagde porno 
foto's, lingerie, eigen video film. 
Schrijf: 
POSTBUS 7363 
4800 GJ BREDA 
(Zie foto's.) 











91:T 159 | 
LOOSDRECHT: Leuke jongen van 30 jaar zoekt 
leuke meisjes, vrouwen om elkaar te verwen- 
nen. Kan verplaatsen en ontvangen. Brieven 
met foto altijd antwoord. Dit is ser. en niet com- 
mercieel. - 


91 T 160 | 

Knap ‘geil hoertje, verpleegstertje van 24 jaar 
oud met geurig nat geil poesje biedt haar onge- 
wassen tangaslipjes aan, ook geile foto’s. Even- 
tueel ook mannenslipjes volgespoten met geil, 
panty's, bodystocking, geile radiobandjes. 
Schrijf, snel voor meer informatie en laat Uw 
wensen weten. Diskretie verzekerd. U krijgt di- 
rekt Uw enveloppe met inhoud plukje haar, voor 
antwoord f 1,50 aan postzegels bijsluiten. 


91 T 161 

AMSTERDAM: Slanke man, 31 jaar, zoekt geile 
vrouw- voor gezelligheid en ongeremde seks. 
Mag gebonden zijn, zelf ben ik voor alles in, be- 
halve SM. Kan vrij ontv. en verpl. Eerlijkheid en 
diskretie 100% verz. Geen fin. bed. Brieven met 
evt. jouw verlangens altijd antwoord. 


91T162 

DUITSLAND: Sexy duitse vrouw, 28, bl. haar, 
1.69m., maten 89/63/87cm, houdt van pijpen, 
neuken en alle geile spelletjes. Ik ben voor mijn 
beroep vaak in Nederland en ik zoek echte ke- 


rels om mij goed te bevredigen. Met foto/postze-. 


gel altijd antwoord. (Zie foto.) — 


ÁKONTAKT=SERVICE — 





DEN HAAG 070 - 3821638 
Hetro binken van Nederland, hier is Jan 
met zijn gulzige mond en dansende tong 
die graag een rondedans om je eikel 
speelt, geen kosten en zeer diskreet. Bel 
Jan in Den Haag, waar je heerlijk diep 
gepijpt wordt en je anus en ballen ‘gelikt 
worden. leeftijd 18 tot 35 jaar, met goe- 
de hetero films, waar diep gepijpt en ge- 
likt wordt. Oh wat glijdt hij diep in Jan 
zijn keel, mijn eikel en ballen liggen te 
trillen van geiligheid, zo ben ik nog nooit 
gepijpt, ooiie nu ga ik komen…. Jan wat 
ben ik heerlijk klaargekomen, dat heb ik 
nog nooit beleefd. Ik kom als je het goed 
vindt 2-3 maal in de week na nog gezellig 
gebabbeld te hebben stap mijn kont 
weer op. Tot pijps. Bel Jan: 

070 - 3821638. 


91 T 163 

Aantrekkelijke jongeman, 1.85m.…, 80 jaar, 
blond, blauwe ogen, biedt zich aan aan slanke 
jongedame die haar fantasie op hem uit wil le- 
ven. Uiterste diskretie verzekerd. Ook mastur- 
batie, plasseks, evt. tegen vergoeding. Altijd ant- 
woord en brieven retour. 


91 T 164 

BRABANT: Geile jongen van 22 jaar zoekt ken- 
nism. met dame tot 35 jaar voor hete avond. 
Huidskleur onbelangrijk. Ben voor alles in, kan 


KONTAKT=SERVICE — 


niet ontvangen, wel verplaatsen. Brief met foto 
(naakt) altijd antwoord. (Zie foto.) 


| 





LEIDEN E.O.: Va. heden: jongeman doet 2/3 





7 j uur spiernaakte one man live show! Bij u thuis 
91 T 165 voor alleen 1 of meer meisjes/vrouwen (gehuwd 
Leuke vrw of stel gezocht door bloedgeile sl. geen bezwaar) sex (soft) sm met stel/echtp., 
man, 27 jaar, liefhebber van travestie, lingerie, meesteres (transsexuel) 1 à 2 meisjes/vrouwen, 
likken, dildo, soft sm, foto, video, msaturb., ook moeder/dochter. 100% Hyg., safe, diskr., g.f.b. 
corresp. en foto/videoruil. Br.m.f. oer. Geile Op afspraak -zaterdag's 14.15-15.15 uur Leiden 
groetjes. (Zie foto's.) perron station Lammenschans mogelijk over- 


dekte hal paron. Let op: J.man met g. spirits, 
donker, baseball jacket (opdruk rug). Ben 100% 
aidsvrij, jij ook! Dit is een abs. eerlijke ser. ad- 
vertentie. Geen eendagsvlinder. (Zie foto.) 












WE RINE DIRSS 


EAD Snelle Service d.m.v. een oOSTOR 
Ee a E. Is GRATIS 06-nummer! 


OJ Uw bestelling binnen 48 0 
uur thuis „: 06-02267° 


Noem het maar op 
of we hebben het: 
Hetero, Homo, 
…_ OO | Animal, Bizarre, 
En en N SAN \\ 

Bondage, Span- 
king, Lesbisch, 
Hulpmiddelen 


NIEUW 


Leer en lingerie pakket. 
Bestel het.nu voor f 20,- 


DER 




















EE 









Vraag ons dikke porno info pakket 
t aan over Video’s, Bladen, vibrators 
etc. voor f.10,- 


NITE 
PETE 44 (T.O. STATION) - 
HAARLEM 


NIEUW: BREESTRAAT 150 - BEVERWIJK 
PRIVE CABINES AANWEZIG 


INTERMEDIA ® POSTBUS 1522 ® 2003 BN HAARLEM 





Vul deze bon in‘en kruis één van de onderstaande vakjes aan, voeg postzegels, girobetaal- 
kaart, cheque, contant ged bij in de envelop of stort het verschuldigde bedrag op giro: 
209979 of Amrobank 44.71.36.046. Zodra het geld binnen is wordt de bestelling meteen 
verstuurd. | 


@ Het dikke infopakket / LO, 


OO OSR nnntnnncemnennennniiamerneinentitdnd Ekaba 

LJ Leer en lingerie pakket f 20,00 NEER voinnesnonntitenenatsertnmecns 
en 

DE. aeteentetteuminsemtntenonheeten os endtsdt 


BOY ESCORT SERVICE 
OP EN TOP! 

Voor elk wat wils: Voor mevrouw die ver- 
wend wil worden, voor meneer die van 
de bi-seksualiteit wil proeven, triootjes, 
kwartetten, soft SM, sportmassages, 
erotische relaxmassages, striptease 
door jongen of meisje, kortom alles is 
mogelijk met onze leuke en gezellige 
boys en we handhaven zéér speciale prij- 
zen, 24 hours Service door geheel Ne- 
derland, België en Duitsland. 

Info tel.: 03402 - 67211 

B.G.G.: 03408 - 87772 

Met spoed leuke bi-boys gevraagd! 


91 T 166* 

EINDHOVEN E.O.: Jongeman van 29 jaar, 
slank en snordr., zoekt een spontane vent, die 
met mij onder de koude lakens kruipt, om elkaar 
lekker op te warmen met wat strelen, trekken, 
zuigen, en… Stuur snel een brief liefst met foto 
(o.e.r.) (Zie foto.) | 





‘91 T 167 à 

OMG. HILVERSUM: Jongen van 18 jaar zoekt 
jongens/meisjes 16/18 jaar voor corresponden- 
tie of event. bi-seks. Kan ontv./verpl. Ben voor 
alles in, heb 18 em en hou van lange avonden. 
Alleen brieven met naaktfoto altijd antwoord. 
Niet boven 20 jaar. Reageer supersnel. 


91 T 168 

WAGENINGEN: Jonge knappe vrouw uit Zwol- 
le, ik heb je adv. 90 T 353 te laat gezien maar wil 
toch nog met jou genieten van afwisselende seks 
in een trio, vr.sch. is bel. Ben 29, breed, knap, 


} 





geil. Brief met foto o.e.r. Ik hoop nog met je te 
kunnen genieten. | 


91 T 169 hik 
ROTTERDAM: Man van 43 jaar zoekt 
man/vrouw of echtpaar om samen te masturbe- 
ren op foto's, film en dia's van mijn (35-jar.) 
vrouw. (Zie foto.) 


« 


91 T 170 

HENGELO: Jongeman van 31 jaar zoekt een leu- 
ke vrouw tot 40 jaar voor vriendschap en seks. 
Ik kan ontvangen en verplaatsen. Graag brief 
met foto en tel.nr. Altijd antwoord. 


91 T 171 

EINDHOVEN: Knappe slanke jongeman van 24 
jaar HBO nivo zoekt jongedame van 16-35 jaar, 
evt. paartje om elkaar te verwennen. Houdt re- 
kening met wensen en verzorgt erotische, mas- 





Haen 


KONTAKT=SERVICE 





Ook speciaal op aanvraag gemaakt is mogelijk. 
Vraag Uw sexboetiek naar de nieuwe leerfolder-1990, òf stuur ons 
f 15,-en U ontvangt onze uitgebreide nieuwe leerfolder 
met verkoopprijslijst ên verkoop-adressen in Uw omgeving! 


Stuur ons f 35,- en U ontvangt de folder plus een verrassingsartikel 
| in leer en kwaliteitsmonsters. 
Betaling per eurocheque of giro 2828510 of bankrek. nr. 14.25.19.138 


_RIMBA by. 
pn e 4840 AA PRINSENBEEK -HOLLAND 





ern eneen nen 





ld 


sage. Je zult beslist geen spijt krijgen. Brief met 
foto en tel.nr. altijd antwoord. 


91 T 172 

OMG. GOES: Goed ogend echtpaar, 34 jaar, 
zoekt dito voor gezell. avonden met spelletjes, 
video, etc. Vriendschap op le plaats. Later zien 
we wel verder. Geen volledige P.R. Nivo ge- 
vraagd en geboden. Br.m.f. o.e.r. (Zie foto.) 





91 T 173 

NOORD BRABANT: Ik zoek kennism. m. aparte 
mensen b.v. ongewone gr. lul gr. borsten of veel 
haar of iets anders. Ik kan ontv. en verpl. Leuke 
trans. vrouw ook welkom. Je hoeft je niet te 
schamen, als je wil help ik je heerlijk klaark. Ik 
ben 25 jaar, sl. donker en voor alles in. 100% 


Hyg. 


91 T 174 mn 

OMG. DEN BOSCH: Net stel van 29 jaar zoekt 
vrouw tot 85 jaar voor trio of een ander net stel 
voor gez. avonden en p.r. Kan ontv. en verplaat- 
sen. Brieven liefst met foto beslist antwoord. 
Hyg., diskretie 100%. 


91 T 175 

ZAANSTAD: Een Sur. Hind. jongen, 84 jaar, 
1.70m., 60kg., licht bruin en heel jong uitziend, 
wat ik zoek is een meisje tussen 20 en 25 jaar 
oud, en voor een vaste relatie, maar niet langer 
is dan 1.65m:, ik woon alleen, schrijf dan; iedere 
dame krijgt antwoord. Met of zonder foto's. 





TSSERVIEË 


91 T 176 Ü | 
Hallo, ik, Mendy verkoop mijn kleurenfo- 
to's 10 x 15 10 stuks à f 50,--, videoband 
VHS 60 min. voor f 75,--. Stuur kontant 
geld of giro/eurocheque, binnen 8 da- 


gen in gesloten enveloppe mijn foto’s of 
video. (Zie foto.) 





11177 

Wanneer jij geïnteresseerd bent in SM, uit be- 
langstelling, als beginneling of als gevorderde, 
als Meester of als Meesteres, als slaaf of slavin 
dan heb ik naar ik denk iets heel bijzonders voor 
jou. Stuur f 2,25 aan zegels en je krijgt van mij 
alle uitvoerige informatie. 


Discreet ontwikkelen van al uw privé 
foto's. 
Ruim 30 jaar ervaring. 
Vraag gratis brochure No. T 
of gireer f 1,50 op postbank 2966022 
VAKFOTO CENTRALE FOTOCENTER 
POSTBUS 56 
3620 AB BREUKELEN. 


91 T 178 

ROTTERDAM: Jongeman van 21 jaar zoekt ou- 
dere vrouwen die hem alles willen leren en laten 
doen! Kom op dames en reageer! Reaktie met 
(naakt)foto altijd antwoord. Foto o.e.r. 


91 T 179 
MAASTRICHT: Welke dame tussen de 18 en 35 








rant f FetERVAET 


jaar wil een 19-jarige jongen sexlessen geven. 
Kleur onbelangrijk. Kan verplaatsen ontvan- 
‘gen. Brief met foto altijd retour. Mogen ook 2 
meisjes/dames zijn. 
































UW PRIVEÉE-FOTO'S 
TEGEN NORMALE 
_ PRIJZEN. 















91 T 180 
ARNHEM, NIJMEGEN: Echtpaar beide 48, bi- 
sex eri liefhebbers-van SM maar ook gewoon. 
Wij toeken dito, dame of heer, ook biseks. Wij 
zijn volslank dus uiterlijk, huidskl. is niet be- 
langrijk, wel ser. en vaste relatie. Alleen reage- 
ren met foto en zegel. 






Erko Print Benelux verzorgt uw fotowerk op el- 
gen professionele apparatuur. 

Wij verwerken uw kleurenfilms serieus tot per- 
fecte foto's, en zenden deze binnen 24 uur 
weer aan u retour in een stevige blanco 
verpakking. 
























91 T 181 
A'VEEN, ZUID HOLLAND: Jongeman van 35, 
biseks, zoekt en bez. jongens en meisjes tot 35 
jaar voor safesex. Houdt van plasseks, lingerie, 
brief met foto altijd antwoord ook met tel. en 
adres! Wil geen maagd meer zijn, maar ook zelf 
neuken, en evt. vaste avond rel. niet in wee- 
kends. Wie??! 


kleurenfilm ontwikkelen f 5,50 
afdrukken mat of glans 10 x 15 
f 1,15 










en rembours-kosten. 
als u niet onder rembours geleverd wilt krijgen 
kunt u ook een cheque bijvoegen. 

Stuur uw films goed verpakt naar: 


ERKO PRINT BENELUX 
POSTBUS 242, 
3600 AE MAARSSEN. 
















sr 182 
BERGEN OP ZOOM: Jongeman van 26 jaar 
houdt van perverse skes, muziek, romantiek, 
zwemmen, zkm idem vrouw. Ik ben geen rokke- 
jager en zoek dan ook naar een trouwe partner 


FANTASTIES EROTIES SPEL 
S'EXTASE! 


een uniek eroties spel voor 2 tot 6 spelers 
Hoe te bestellen? fl. 31.50 & fl. 5.50 verzendkosten, 
samen fl. 37.00 over te maken op: Giro 516.90.24 
tn.v. Game House, 

Postbus 9378= 3007 AJ Rotterdam 

Of stuur een bank/girocheque of kontant geld 
(aangetekend) en u krijgt s'Extase z.s.m. in een 
diskrete blanko verpakking thuisgestuurd. 
Voor België uitsluitend Bfrs. 750 of Bfrs. 1.000 
(Ganzebord & s'EXTASE) kontant aangetekend. 
NU OOK SEXGANZEBORDSPEL! Op dezelfde wijze 
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bestellen als boven. fl. 19,95 
GANZEBORD EN S'EXTASE als 
aanbieding SAMEN voor f. ĳ 
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voor het leven. Ik woon zelfstandig in eigen huis 
en kan altijd ontvangen. 


91 T 183 

Geile hoerige travestiet amateur hoer 29 jaar, 
ontvangt diskreet dame, heer, paar voor pijpen, 
beffen, SM en pervers. Ook beschikbaar voor vi- 
deo en fotografie. Wil ook werken voor clubje of 
in commerciële club. Br.m.antw.zegel. (Zie foto.) 





91 T 184 

HEEMSTEDE: Aardige jongeman van 26 jaar 
zoekt leuk sexy meisje met een goed figuur, ste- 
vige borsten en een sappige kut. Ik hou van 
langdurige seks. Dit is een eerlijke advertentie 
en alle reakties worden beantwoord. Reakties 
met foto en tel. krijgen voorrang! 


91 T 185 

OMG. EINDHOVEN: Aantr. succesvolle zaken- 
man, 35 jaar, zoekt kennism. met beslist net 
slank representatief jong meisje/2 vriendinnen 
met werkelijk ’n perfect figuur, voor gezelschap, 
tijdens diner, uitgaan en/of vakantie, op niv. Dit 
is een ser. adv. Reakties liefst met foto en tel.nr. 








altijd antwoord. 


91 T 186 

NOORD HOLLAND: Jongen van 23 jaar zoekt 
bi-sexuele jongens (tot 25 jaar) voor zuig- en 
treksex. Brieven met foto is altijd antwoord. 


91 T 187 

BERGEN OP ZOOM: Jongeman van 26 jaar 
zoekt vrouw van rond zelfde leeftijd die ook van 
plassex houdt voor een 100% ser. en romanti- 
sche en hopelijk blijvende relatie. Kan ontvan- 
gen in eigen woning. Beslist alleen 1 op 1 rela- 
tie. 


91 T 188 

BERGEN OP ZOOM: Jonge man van 26 jaar 
houdt van perverse seks, muziek, romantiek, 
zwemmen, zkm idem vrouw. Ik ben geen rokke- 
jager en zoek dan ook naar een trouwe partner 
voor het leven. Ik woon zelfstandig in eigen huis 
en kan altijd ontvangen. 


91 T 189 

AMSTERDAM: Alleen A'dam en omg. 2 jongens 
van 16 jaar willen ervaring opdoen met vrouwen 
van 35 tot 45 jaar. Kunnen niet ontvangen. Brief 
met foto altijd antwoord. Hyg. gewenst. 


91 T 190 ) 

LEIDEN: Biseks man van 32 jaar zoekt 
man/vrouw voor sexfoto's te maken en natuur- 
lijk meer. Het liefst iemand met sekslingerie. 
Kan ontvangen. Brieven met foto altijd ant- 
woord. Alleen reag. tot 40 jaar. Brieven met foto 
altijd antwoord. 


91 T 191 

ANTWERPEN: Jean, 37 jaar, likt graag een kut 
en pijpt graag een lul. Ben biseks en wordt 
graag anaal geneukt. Welk koppel wil met mij 
een aangename trio avond beleven. 


91 T 192 

OISTERWIJK, N.BRABANT, E.O.: Ik, jonge- 
man van 29 jaar ben op zoek naar leuke vrouw 
of jong stel of man. Ik ben biseks en hou van 
veel soorten seks. Vriendschap staat hoog in het 
vaandel, ook geïnteresseerd in foto en video. Al- 
tijd antwoord. Schrijf mij, groetjes en… 


91 T 193 
ROTTERDAM: Welk dominerend paar - SM 
dwingt 25-jar. blonde knul met bi-gevoelens tot 





































Voor het ruilen van Uw porno-films 
kunt U nergens beter slagen… 


ZIKAGO POSTORDERS 


Honderden leden in binnen- 
en buitenland profiteren al jaren 
van onze unieke mogelijkheid. 
Wij ruilen films voor alle video- 
systemen en ook nog Super-8 
films! Uw overtollige films kopen 
wij in. Als U van systeem 
verandert, kunt U de films omruilen 
tegen het andere systeem. 
Onze specialiteit: PORNO-FILMS 
die U in geen enkele videotheek 
kunt huren. 

Voor een gering bedrag bent U lid 
van de grootste filmruilclub in de 
Benelux. Vraagt inlichtingen: 
Sluit voor de kosten f.2,-- aan 
postzegels bij (voor België 50 frs.) 

k Schrijf naar: 
ZIKAGO POSTORDERS 
Postbus 30156 
6803 AD Arnhem 


















RELATIE- 
BEMIDDELINGSBURO 
VRIENDEN VOOR VRIENDEN 
HELPT 100% DISKREET ALS 
RUIMDENKENDE MENSEN 
VAN ELKE LEEFTIJD EEN 
PARTNER/ERS ZOEKEN! 
WIJ WERKEN LANDELIJK EN 
HEBBEN VEEL ERVARING! 
BEL: 04750 - 26 2 15 
OF 06-52 98 03 19 



















Volgens geheel nieuwe stijl 


DIRECT SI VILS 


SEX-POSTORDER & ADVIESCENTRUM 


Folder pakket 

Condooms - Protheses - Vibrators - Leder - Cremes e.a. - 
Nt Textiel + verrassings-artikel. 

SE Stuur f. 25,- kontant/per cheque met uw naam en adres 


En of stort het op giro nr. 2630428 of op de Rabobank nr. 
108902188 met vermelding van nr. V 90 en U ontvangt 
per omgaande onze uitgebreide informatie. 


DIRECT STYLE B.V. WINKEL: HAAGDIJK 23 
Postbus 1815 4801 BV Breda 076-21 54 18 











totale gehoorzaamheid. Spel en sexueel kontakt 
belangrijker als pijn. Niv. en diskretie zijn ge- 


vraagd en geboden. Alles bespreekbaar en altijd 
antwoord. 





91 T 194 

WINSUM, GRON.: Jongeman van 26 jaar zoekt 
knappe vrouw 30-40 jaar voor seks kontneuken 
en vrijen en gewoon neuken. Omg. Groningen. 


91 T 195 

TILBURG: Leuke jongen van 24 jaar student, 
zkm leuk spontaan donker meisje, liefst buiten- 
lands. Schrijf vlug met pasfoto graag. 


91 T 196 

EINDHOVEN E.O.: Welke vrouwen willen gratis 
gemasseerd worden door 24-jar. sl. bl. man. 
Kom bij u thuis of in hotel, leeftijd en huidskleur 
onb. 


91 T 197 

Jonge man van 37 jaar pas 6 maanden geschei- 
| den i.b.v. eigen huis, zkm geile j.vrouw van 20 
t/m 85 jaar. Ik ben zelf lang, slank met snor en 
donker haar. 


91 T 198 


AMSTERDAM: Aardige, niet onknappe jonge- 


man van 29 jaar zkm leuke, sportieve (j)vrouw. 
Ik ben dol op likken en beffen, ben zeker in voor 
v. relatie als het klikt. Tot gauw, | 
91 T 199 

BUSSUM, N.H.: Jong stel van beide 24 jaar zoe- 
ken dito stel of vrouw voor seks en biseks met 
vrouwen. Wij zijn voor alles in, het is echter de 
eerste keer voor ons. Brieven met foto worden 
absoluut beantwoord. 


91 T 200 

AMSTERDAM: Welke bi-seks jongen tot 25 jaar 
wil trioseks met een geil stel 30 jaar, geen een- 
dagsvlieger. Graag onbehaard, overnachten 
mog. Brieven met foto 100% antwoord. Diskretie 
wederzijds. 


LEIDEN E.O.: Va. heden: jongeman doet 2/3 
uur spiernaakte one man live show! Bij u thuis 
voor alleen 1 of meer meisjes/vrouwen (gehuwd 
geen bezwaar) sex (soft) sm met stel/echtp., 


meesteres (transsexuel) 1 à 2 meisjes/vrouwen,. 


moeder/dochter. 100% Hyg., safe, diskr., g.f.b. 
Op afspraak zaterdag’s 14.15-15.15 uur Leiden 








KANTA KT =CEPUIGE 





perron station Lammenschans mogelijk over- 
dekte hal paron. Let op: J.man met g. spirits, 
donker, baseball jacket (opdruk rug). Ben 100% 
aidsvrij, jij ook! Dit is een abs. eerlijke ser. ad- 
vertentie. Geen eendagsvlinder. (Zie foto.) 


91 T 201 * 


MIDDEN NEDERLAND: Ik ben jongeman van 
23 jaar,.ben op zoek naar geile vrouwen tussen 
20-85 jaar. Ik ben voor alles in en wie wil mij 
nieuwe dingen leren op seksgebied. Brieven met 
of zonder foto altijd retour. Kan wel ontvangen. 


91 T 202 : 
R'DAM, GOUDA, UTRECHT: Zijn er mensen 
die van een grootte vent houden, 1.96m., zeer 
breed, 136 kg., dik zwaar behaard, niet lelijk, 30 
jaar, voor alles in, ik ben biseks, dus heren en 
paren of een transsexueel lijkt mij supergeil. 
1009 Betr. en hyg., alles krijgt antwoord. Tot 
snel. 


91 T 203 

GEHELE LAND: Geile teef zoekt geile kerels, 
heb foto's en geil gedragen slipjes. Ook wil ik te- 
gen een kleine vergoeding geil corresponderen. 
Kom hete neukberen, ik wil z.s.m. geneukt wor- 
den, dus reageer snel! 


91 T 204 . 
RANDSTAD: Geheel onervaren sympathieke 
22-jarige student zoekt slank meisje/vrouw tot 
35 jaar voor hete lessen in de seks en het spel 
daar omheen. 100% Diskretie. Altijd antwoord. 
Foto zou leuk zijn. 


91 T 205 

GEHELE LAND EN BELGIË: Ser. vakfotograaf, 
zoekt voor connecties, jonge, modellen’ met ’n 
perfect figuur, ook onerv. meisjes/studentes, 
voor geschikte modellen is 'n exclusieve fotoses- 
sie op niv. niet uitgesloten! 


KONTAKT=SERVICE 
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Geraffineerd nauw slipje uit huiddunne, 
transparante nylon voor hem, in de kleuren 
zwart, wit, rood, blauw en naturel. 

2 voor Hfl. 20,-- (Bfrs. 350). 

Wij geven bij aankoop van 
4 CARNABY slipjes een 
LE MINIMUM CACHE SEX kado 
(waarde Hfl. 10.50). 





Uitvoerige katalogi van verschillende, hete 
poseer- en bedslipjes, ook huiddun, seksy 
ondergoed krijgt U bij aankoop GRATIS. 
Niet goed, geld terug. 
zt 


Betalingswijze: kontant geld, betaalkaart, cheque of 
overschrijving postgiro 3305321. 





Zend mij: |) 2 CARNABY SLIPJES 
L) 4 CARNABY SLIPJES + 1 LE MINIMUM 


Het totaal bedrag, incl. verzendkosten heb ik over- 
gemaakt op: 
L] postgiro 3305321, gaat hierbij |) kontant geld 
| betaalkaart 
) cheque 





Bon zenden aan: 


Schäfer Versand: 
Abt OO 
Postfach 2063 
D-54 Koblenz, BRD 
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"DAT WAS TEGEN MIJN PRINCIPE.” 


Van dat slapen kwam dus niéts. Irene 


nam me linea rekta mee naar haar slaap- 
kamer, waar ze al dansend een soort van 
stripshow weggaf, die me nogal veel 
deed. Mijn pik ging er in ieder geval van 
rechtop staan en toen ze alleen haar lak- 
jas en rode laarzen nog aan had zei Irene 
lachend: “Nou, kom maar op met dat har- 
de ding van jel"” 

Ik had altijd gedacht dat hoeren enkel be- 
langstelling hadden voor geld en aller- 


minst voor een harde manneroede. Dat 


WEER VERVIERS CSla late B 


"WAT WAS IK- BANG...” 
We waren allemaal bang voor ma, of had- 


den op z'n minst ontzag voor haar schelle 


stem en losse handjes. 


'fk ben niet mooi,’ zei ze eens. “Als ik 
_ook maar een lekker lijf had. O, dan zou ik 


wel aan de kost komen!’ 


MCT ate B je dan de:hoer spelen, ma?” vroeg 


Inge, mijn zusje van veertien. 


… Ma keek haar met bliksemende ogen aan. 


“Ja, zo’n lichaam als dat van jou. Al ben 
je nog maar veertien, je hebt iets voor 
‘mannen... Nou ja, jouw tijd komt van- 
zelf...’ ; | 


!MIJN NICHT DORIEN...” 
"Lekkere kont heeft die nicht van je, Bien 


se 


rien,” zei Jim lachend. 


“Je mag met haar vozen, maar dan doe ik 
het met de timmerman,’ gaf Dorien te- 
rug. “‘Ik wil wel eens zien hoe jij mijn nicht 
neukt met die grote snikkel van je.” 

Nu had ik mijn doel bereikt. Of moet ik 
zeggen dat Jim zijn doel had bereikt? Hij 
keek zo onbeschaamd heet naar mijn lijf 
‚dat ik er de kriebels van kreeg (en een nat- 
te flos). Maar aan neuken kwamen we 
nog niet toe. Jim wilde mijn kut likken, in 
mijn, billen bijten en met mijn anus spelen. 

















